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MINISTERO DEI TRASPORTI 


DECRETO 5 agosto 1991. 


Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali 
a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche. 


IL MINISTRO DEI TRASPORTI 


DI CONCERTO CON 


I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 


Vista la legge 8 agosto 1977 n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità 
europee, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori 
agricoli o forestali a ruote; 


Vista la legge 17 febbraio 1986 n. 39, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla suddetta legge n. 572/1977, ed 
in particolare l’art. 11 che prevede che le prescrizioni tecniche per l'omologazione comunitaria dei trattori agricoli 0 
forestali a ruote vengono emanate con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri di cui all'art. 2 della 
legge n. 572/1977 di volta in volta interessati e debbono essere adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai 
competenti organi delle comunità europee; 
Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle comunità europee in materia di omologazione dei 
trattori agricoli o forestali a ruote: 
87/402/CEE del 25 giugno 1987, concernente i dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori 
agricoli a carreggiata stretta, montati anteriormente, modificata con direttiva 89/681/CEE de, 2Î dicembre 1989; 
88/297/CEE del 3 maggio 1988, che modifica l’allegato Ii alla direttiva 74/150/CEE recepito con decreto del 
Presidente della Repubblica I gennaio 1980, n. 76; 
88/410/CEE del 21 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE, recepita con decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli 
o forestali a ruote; 
88/411/CEE del 21 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE, recepita con decreto 
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, concernente il dispositivo di sterzo; 
88/412/CEE del 22 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE, recepita con decreto 
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, concernente la velocità massima per costruzione e le 
piattaforme di carico; 
88/413/CEE del 22 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE, già modificata dalla 
direttiva 82/953/CEE, recepite rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 18 Marzo 1983, n. 296 e 
decreto ministeriale 8 gennaio 1987, concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori 
agricoli o forestali a ruote (prove statiche); 
88/414/CEE del 22 giugno 1988, che adegua al: progresso tecnico la direttiva 80/720/CEE, recepita con decreto 
ministeriale 8 gennaio 1987, concernente lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, nonché gli sportelli 
ed i finestrini; 
88/465/CEE del 30 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE, già modificata dalla 
direttiya 83/190/CEE, recepite rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e 
decreto ministeriale 8 gennaio 1987, concernente il sedile del conducente; 
89/173/CEE del 21 dicembre 1988, concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a 
ruote quali: 
je dimensioni e ie masse rimorchiabili; 
11 regolatore di velocità e la protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote; 
1 parabrezza e gli altri vetri; 
1 collegamenti meccanici tra trattore e veicolo rimorchiato, compreso il carico verticale sul punto d’attacco; 
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la posizione e l'apposizione delle targhette “e delle iscrizioni regolamentari su! corpo del trattore; 
il comando della frenatura dei veicoli rimorchiati; 


Sentito il parere del Comitato interministeriale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 
1979 n. 212; 


Decreta: 
Art. 1. 


Per l’esame del tipo, ai fini del rilascio dell’omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote, per 
quanto riguarda: 


a) i dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli a carreggiata stretta, montati 
anteriormente; 


b) i serbatoi di carburante liquido, la zavorfatura, il livello sonoro ammissibile; 

c} il dispositivo di sterzo; 

d} la velocità massima per costruzione e la piattaforma di carico; 

e) il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli (prove statiche); 

£) lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, nonché gli sportelli ed i finestrini dei trattori agricoli; 
£) il sedile del conducente; 


h) le dimensioni e le masse rimorchiabili, il regolatore di velocità e la protezione degli ciementi motore, delle parti 
sporgenti e delle ruote, i parabrezza e gli altri vetri, i collegamenti meccanici tra trattore e veicolo rimorchiato, 


compreso il carico verticale sul punto di attacco, li posizione e l'apposizione delle targhette e delle iscrizioni 
regolamentari sul corpo del trattore, il comando della frenatura dei veicoli rimorchiati, 


si applicano le disposizioni indicate negli allegati al presente decreto, elencati nel successivo art. 12. 


Art. 2. 


Le prescrizioni di cui all'allegato I al presente decreto si applicano ai trattori definiti dalla legge 8 agosto 1977, 
n. 572, come integrata dalla legge 17 febbraio 1986, n. 39, aventi le caratteristiche seguenti: 


altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del 
differenziale, non superiore a 600 mm; 

carreggiata minima, fissa o variabile, dell'asse munito di pncumatici di maggiori dimensioni, inferiore a 1150 mm: 
supponendo che l'asse munito dei pneumatici più larghi sia regolato su una carreggiata di 1150 mm al massimo, la 
carreggiata dell'altro asse deve poter essere resolata in modo che i bordi esterni dei pneumatici piu stretti non superino i 
bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse; qualora i due assi siano muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse 
dimensioni, fa carreggiata fissa o variabile dei due assi deve vssere inferiore a 1150 mm; 


massa: compresa tra 600 e 3000 kg, corrispondente ai peso a vuoto del trattore di cui al punto 2.4 dell’allegato I del 
decreto del Presidente della Repubblica 1i gennaio 1980, n. 76, compreso il dispositivo di protezione in caso di 
capovolgimento del trattore, montato in conformità della presente direttiva, munito dei pneumatici della massima 
dimensione raccomandata dal costruttore. 


Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 9 della richiamata legge n. 572/1977, possono essere imposte 
restrizioni all'impiego locale dei trattori di cui al presente articolo ove ciò sia richiesto da motivi di sicurezza a causa 
della specificità di taluni terreni o colture. 


HI Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 572/1977, provvede ad iformare la Commissigne della 
restrizione imposta. 


È in facoltà delle autorità nazionali interessate all'attuazione delle disposizioni per il rilascio dell'omologazigpe 
comunitaria di trattori agricoli o forestali a ruote di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario 
per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche di tali 
dispositivi rispetto a quanto prescritto nell’allegato. 


Il dispositivo di protezione, qualora non sia del tipo montato posteriormente, deve rispondere alle prescrizioni dei 
capi da I a IV dello allegato I al presente decreto ovvera alle prescrizioni dell’allegato 9 al decreto del Presidente della 
Resia ù no 1981, n. 212, ovvero alle prescrizioni dell’allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 

marzo , n. 296, 


ate ee 


16-1-1992 _ Supiplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 


Art. 3. 


Le prescrizioni di cui agli allegati VI, VII e IX al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1930, n. 76, 
riguardanti rispettivamente i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura ed i livelli sonori ammissibili sono annullate 
e sostituite dalle corrispondenti di cui all’aliegato 2 al presente decreto. 


Art. 4. 


Le prescrizioni di cui all’allegato 4 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, riguardanti 
il dispositivo di sterzo, sono annullate e sostituite dalle corrispondenti di cui all’allegato 3 al presente decreto. 


Art. 5. 
Le prescrizioni di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, riguardanti 


os velocità massima per costruzione, sono annullate e sostituite dalle corrispondenti di cui all'allegato 4 al presente 
lecreto. 


Art. 6. 
Le prescrizioni di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, e all’allegato 2 


al decreto ministeriale riguardanti il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche), sono 
annullate e sostituite dalle corrispondenti di cui all’allegato 5 al presente decreto. 


Art. 7. 


Le prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 8 gennaio 1987, riguardanti lo spazio di manovra, sono 
annullate e sostituite dalle corrispondenti di cui all’allegato 6 al presente decreto. 


Art. 8. 
Le prescrizioni di cui all'allegato 11 at decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e 


all’allegato 3 al decreto ministeriale 8 gennaio 1987, riguardanti il sedile del conducente, sono annullate e sostituite 
dalle corrispondenti di cui all'allegato 7 al presente decreto. 


Art. 9. 


Le prescrizioni dell’allegato 8 al presente decreto concernenti: 

le dimensioni e le masse rimorchiabili; 

il regolatore di velocità e la protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote; 

1 parabrezza e gli altri vetri; 

1 collegamenti meccanici tra trattore e veicolo rimorchiato, compreso il carico verticale al punto di attacco; 

la posizione e l’apposizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul corpo del trattore; 

il comando della frenatura dei veicoli rimorchiati, 
si applicano ai trattori agricoli o forestali a ruote definiti dalla legge 8 agosto 1977, n. 572, e successive modificazioni. 

In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 6 della legge n. 572/1977, per quanto concerne l’uso del 
trattore per motivi inerenti alla massa rimorchiabile, possono essere applicate le disposizioni nazionali risultanti, in 
particolare, dai requisiti di utilizzazione particolari dovuti al rilievo del territorio entro i limiti delle masse rimorchiabili 
di cui al punto 2.2. del capo I dell’allegato 8, purché ciò non implichi modifiche del trattore o una nuova omologazione 
supplementare dello stesso. 


Art. 10. 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto per un tipo di trattore agricolo o forestale non può essere piu 
rilasciato il provvedimento per l'omologazione CEE previsto al comma 4 dell’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 572 
ovvero può essere negato il provvedimento per l'omologazione di portata nazionale, se: 

a) i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura ed i livelli sonori di tali tipi di trattori non rispondono alle 
prescrizioni dell’allegato 2 al presente decreto; 

b) il dispositivo di sterzo non risponde alle prescrizioni dell’allegato 3 al presente decreto; 

c) la velocità massima e le piattaforme di carico non rispondono alle prescrizioni dell’allegato 4 al presente 
decreto; 

F d) idispositivi di protezione in caso di capovolgimento non rispondono alle prescrizioni dell’allegato 5 al presente 
ecreto; 

e) lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida nonché gli sportelli ed i firestrini non rispondono alle 
prescrizioni di cui all'allegato 6 al presente decreto; 

f) il sedile del conducente non risponde alle prescrizioni di cui all’allegato 7 al presente decerto. 
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Inoltre dalla data di pubblicazione del presente decreto, per un tipo di sedile del conducente non può essere più 
rilasciata l'omologazione CEE ovveto può essere negata l'omologazione di portata nazionale se il sedile non risponde 
alle prescrizioni di cui all’allegato 7 ai presente decreto. 


Art. Il. 


All’allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 1! gennaio 1980, n. 76, rubriche 7.3.4., 7.5. e 7.6.3., la 
menzione «DP» (direttiva particolare) è sostituita dalla menzione «CONF» (conformità). 


Art. 12. 
A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti: 

Allegato 1: prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di trattori agricoli a 
carreggiata stretta, montati anteriormente. 

Allegato 2: prescrizioni concernenti i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura ed i livelli sonori 
ammissibili, 

Allegato 3: prescrizioni concernenti il dispositivo di sterzo. 

Allegato 4: prescrizioni concernenti la velocità massima. 


Allegato 5: prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli 0 
forestali a ruote (prove statiche). 


Allegato 6: prescrizioni concernenti lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida nonché gli 
sportelli ed i finestrini. 


Allegato 7: prescrizioni concernenti il sedile del conducente. 


Allegato 8: prescrizioni concernenti le dimensioni e le masse rimorchiabili, il regolatore di velocità e la 
protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, i parabrezza e gli altri vetri, i collegamenti 
meccanici tra trattore e veicolo rimorchiato compreso il carico verticale sul punto di--attaccn,-la posizione 'e 
l’apposizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul corpo del trattore, il comando della frenatura dei veicoli 
rimorchiati. 

I presente decerio sarà pubblicato nella Gazzerta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 5 agosto 1991 


Il Ministro dei trasporti 
BERNINI 
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell’artigianato 
Boprato 
H Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
Goria 
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 

MARINI 
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ALLEGATO 1 


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO DI TRATTORI AGRICOLI 
A CARREGGIATA STRETTA, MONTATI.ANTERIORMENTE 


Capo 1 
CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE 
LA DEFINIZIONE 
1.1. Per «dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore», qui di seguito denominato «dispositivo di protezione», si 


intende la struttura installata sui trattori avente essenzialmente lo scopo di evitare o fimitare i rischi per il conducente in caso di 
capovolgimento del trattore durante un'utilizzazione normale 
1.2, I dispositivi di cui al punto 1.1. sono caratterizzati come segue: 
— 1 dispositivi principafi sono disposti anteriormente rispetto al centro del volante; 
— 1 dispositivi presentano una zona libera quale definita nel capo IV A, punto 2. 


2 PRESCRIZIONI GENERALI 

21. Tutti i dispositivi di protezione, nonché i loro attacchi al traitore, devono essere progettati e costruiti in funzione dello scopo 
essenziale di cui al punto LI. 

22. Questa condizione si ritiene soddisfatta se sono rispettate fe prescrizioni dei capi Il, Ill e IV. 

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 

3.8. Ra Comandi di omo canzone UE per questo dgr |a lia da E oe € dei loro attacciri al trattore deve 
essere presentata dal fabbricanie del Papi eresie i siasi parate pull tari. 

3.2, Essa deve essere accompagnata dai seguenti documenti in triplice copia e corredata dalle seguenti indicazioni: 


— disegno complessivo in scala o con l'indicazione delle dimensioni principali del dispositivo di protezione; in particolare, 11 disegno 
deve riprodurre in dettaglio le parti degli attacchi 
— fotografie laterali e della parte anteriore da cui risultino i dettagli degli attacchi; 

— breve descrizione del dispositivo di protezione, che indichi il tipo di costruzione, i sistemi di allacco al trattore e, se necessario, il 
dettaglio del to e precisazioni sull’imbottitura interna; 


— dati sui materiali usati per le strutture e per gli clementi di fissaggio del dispositivo di protezione (vedi capo IV). 

3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un trattore rappresentativo Lr tg trattore al quale è 
destinato il dispositivo di protezione da omologare. Tale trattore è munito del dispositivo di pro 
Inoltre le dimensioni dei pneumatici che sono 0 possono essere montati sugli assi anteriore e posteriore devono essere indicate dat 
costruttore. 


34. Il detentore dell'omologazione CEE può chiederne l'estensione ad altri tipi di trattori. Le competenti autorità che hanno concesso 
Losiologa zione CEL assale concriono | ginone bra o lo protezione e il tipo o i tipi di trattore per i quali è 
richiesta l'estensione dell'omologazione CER iniziale rispondono alle condizioni seguenti: 

_ pu eraree dal riore pa pv Selzia ol eapo LL per 1.4., non supera di oltre il 5% la massa di riferimento utilizzata ser 
prova; 
— il sistema di attacco ed i punti di fissaggio sul trattore sono identici; 
_ 1 componenti, quali parafanghi e cofani, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione, devono avere la stessa 
resistenza ed identica posizione rispetto al dispositivo di protezione; 
— fa posizione e le dimensioni critiche del sedile e del volante rispetto al dispositivo di protezione nonché la posizione rispetto al 
dimpostivo di protezione di pasti sepposi i rigidi e presi in considerazione ai fini della verifica della protezione della zona libera 
devono essere Lic delia aoea Becca nano protstta dol dipasiliva dopo la daforsazione di ques ehm a palio Gili vie 


prove. 
4. ISCRIZIONI 
4.1. Ogni dispositivo di protezione conforme al tipo omologato deve recare le seguenti iscrizioni: 
4.1.1. marchio di fabbrica o commerciale; 
41.2. marchio di omologazione conforme al modello di cui ai capo VII; 
4.1.3. numero di serie del dispositivo di protezione; 
4.14. marchio e tipo, o (tipi, dei trattori ai quali il dispositivo di protezione è destinato. 
42. Tutte queste indicazioni devono essere riporiate su una targhetta. 
4,3. Le iscrizioni devono essere apposte in modo da essere visibili, leggibiti cd indelchili. 
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Capo Il 
CONDIZIONI PRELIMINARI PER LE PROVE DI RESISTENZA DI CUI AGLI ALLEGATI Il E IV 


PREPARAZIONE PER LA PROVA PRELIMINARE 


Il trattore deve essere munito del dispositivo di protezione in posizione di sicurezza. Il trattore deve essere munito di pneumatici aventi 
il massimo diametro indicato dal costruttore la minima sezione trasversale per detto diametro. I pneumatici non devono essere 
zavorrati con liquido e devono essere gonfiati alla pressione raccomandata per il lavoro su terreno agricolo. Le ruote posteriori 
devono essere regolate sulla carreggiata più stretta: le ruote anteriori devono essere regolate per quanto possibile, sulla stessa 
carreggiata. Qualora fossero possibili due regolazioni della carreggiata anteriore che differissero della stessa misura dalla regolazione 
della carreggiata posteriore più stretta, si sceglie la più grande di queste due regolazioni delta carreggiata anteriore. Tutti i serbatoi del 
trattore debbono essere pieni, i liquidi possono essere sostituiti da una-massa ‘equivalente posta nella posizione corrispondente. 


PROVA Di STABILITÀ LATERALE 


Il trattore preparato come detto sopra è sistemato su un piano orizzontale in modo che il punto di articolazione dell'asse anteriore 
oppure, nel caso dì un trattore articolato, il punto di articolazione orizzontale tra i due assi possa muoversi liberamente. 


Con un mezzo qualsiasi quale un martinetto o un paranco si inclina la parte del trattore collegata rigidamente all'asse che sopporta 
oltre il 50% della massa del trattore stesso, misurando costantemente l'angolo d'inclinazione. Questo angolo deve raggiungere un 
valore minimo di 38 gradi al momento in cui il trattore viene a trovarsi in equilibrio instabile sulle due ruote a contatto col suolo. 


Si esegue la prova in posizione di massima sterzatura, una vola a destra e una volta a sinistra. 


PROVA DI NON CONTINUITÀ DEL ROTOLAMENTO 


Osservazioni generali 


Lo scopo della prova è quello di determinare se un dispositivo fissato al trattore e progettato per proteggere il conducente sia in grado » 
di impedire in modo efficace un rotolamento continuato del trattore stesso che si capovolga lateralmente su una pendenza 1/1,5. 


La prova della non continuità del rotolamento è fornita con uno dei due metodi di prova descritti ai successivi punti 3.2. e 3.3.. 


Dimostrazione pratica delle caratteristiche di non continuità del rotolamento 


La prova di capovolgimento deve essere eseguita su un pendio di prova lungo almeno 4 metri (vedi figura | del capo V). La superficie 
deve essere ricoperta con uno strato di 18 cm di materiale che, misurato conformemente alla raccomandazione ASAE n. R 313, punto 
I, abbia un indice di penetrazione del cono di A {235 + 20) oppure B (335 1 20). 


Il trattore è ribaltato lateralmente con velocità iniziale nulla; a tal fine esso è disposto sulia sommità del pendio di prova in modo che le 
ruote del lato rivolto verso il basso poggino sul pendio e il piano di simmetria del trattore sia parallelo alle linee di livello. 


Dopo.aver uriato la superficie del pendio di prova, il trattore può sollevarsi dalla superficie ruotando attorno allo spigolo superiore 
del dispositivo di protezione ma non deve capovolgersi; esso deve ricadere sul pendio con il lato che lo ha urtato inizialmente. 
Dimostrazione teorica delle caratteristiche di non continuità del rotolamento 

Per verificare le caratteristiche di non continuità del rotolamento è necessario conoscere i seguenti valori del trattore (vedi figure 


dell'appendice 2): 


Hi (mM: Altezza del baricentro. 

L3 (mb: Distanza orizzontale tra il baricentro e l’asse posteriore. 

L2 (m): Distanza orizzontale tra il baricentro e l'asse anteriore. 

D3 (m): Altezza del pneumatico (posteriore). 

D2 (mì: Altezza del pneumatico (anteriore). 

Hé (m): Altezza totale (altezza del punto d'urto). 

L6 (m)}: Distanza orizzontale tra il baricentro e il punto di intersezione anteriore del dispositivo di protezione (con segno 
negativo se tale punto anteriore si trova davanti al baricentro). 

B6 (Mm): Larghezza del dispositivo di protezione. 

H7 (Mm): Altezza del cofano motore. 

B?7 (m) Larghezza del cofano motore. 

L7 (mM: Distanza orizzontale tra il baricentro e lo spigolo anteriore del cofano motore. 

HO {m): Altezza del punto di articolazione dell'asse anteriore. 

S {mm Carreggiata (posteriore). 


BO (m) Larghezza del pneumatico (posteriore). 

DO (raggio): Angolo di oscillazione dell’asse anteriore (dalla posizione zero sino all'arresto). 

M (kg: Massa del trattore. 

Q (kgm?): Momento d'inerzia attorno all'asse longitudinale passante per il baricentro. 

— In questo contesto la somma della larghezza della carreggiata S e della larghezza del pneumatico B 0 deve essere maggiore della 
larghezza B 6 del dispositivo di protezione. 
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3.3.2. Ai fini del calcolo si fanno le seguenti ipotesi semplificative: 


— il trattore fermo si capovolge sul piano inclinato di 1/1,5 con un asse anteriore oscillante quando il baricentro si trova sulla 
verticale dell'asse di rotazione; 


— l'asse di rotazione è parellelo all'asse longitudinale del trattore e passa per il centro delle superfici di contatto tra le ruote 
anteriori e posteriori c il piano inclinato; 


— il trattore non scivola a valle; 
— Furto contro il piano inclinato è parzialmente elastico con un coefficiente di elasticità U = 0,2; 


si la profondità di penetrazione nel piano inclinato e la deformazione del dispositivo di protezione danno complessivamente 
=0,2m; 


— nessun altro componente del trattore penetra nel piano inclinato. 


4. CONDIZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI RESISTENZA 


ll dispositivo di protezione deve essere sottoposto alle prove di resistenza di ai capi INI e IV soltanto se le due prove descritte ai punti 2 
e 3 del presente allegato hanno dato risultati soddisfacenti. 
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Appendice 1 
Diagramma di flusso del rotolamento continuzte di un trattore che ribalta lateralmente, manito di ua 
(DPC) fissato sul Into anteriore, al centro o sul iaio 
Versione BI: Punto di impatto del DPC fissato dietro al punto di equilibrio longitudinale instabile 
Versione B2: Punto di impatto del DPC fissato vicino al punto di equilibrio longitudinale instabile 
Versione B3: Punto di impatto det DPC fissato davanti al punto di equilibrio longitudinale instabile 


dispositivo di protezione in caso di capovolgimento 
del trattore 


s no 
s D trattore no 
rotola ? 
. 
à 


Calcolo conforme Calcolo conforme 
alla versione BI alla versone BI 


N trarrole 
an È“ Corse 


A CSS 
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Appendice 2 
Figure relative al mancato capotolgimento di un trattore 


Massa M sie. kg 
Pneumatici anteriori TA 
Pneumatici posteriori sis Di 
Momento d'inerzia Q 00. kgm? 


Dati necessari per il calcolo del capovolgimento di un trattore che ribalta nello spazio. 
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Capo III 


CONDIZIONI PER LE PROVE DI RESISTENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
E DEI RELATIVI ATTACCHI AL TRATTORE 


PRESCRIZIONI GENERALI 


Scopo delle prove 
Le prove vengono eseguite mediante apposite apparecchiature e servono a simulare le sollecitazioni cui è sottoposto il dispositivo di 
protezione al momento del capovolgimento del trattore. Tali prove, descritte nel capo IV, consentono di verificare la resistenza del 
ispositivo di protezione e dei suoi attacchi at trattore, nonché di tutte le parti di quest'ultimo che trasmettono la sollecitazione di 
prove. 


Metedì di prova 


Le prove possono essere eseguite conformemente alla procedura dinamica (vodi capi III A e IV A} oppure alla procedura statica (vedi 
capi III B e IV B), a scelta del costruttore, 


I due metodi sono equivalenti. 
Norme generati per la preparazione delle prove 


Il dispositivo di protezione deve essere conforme alle specifiche della produzione di serie. Deve essere montato, secondo le modalità 
prescnitte dal fabbricante, su uno dei trattori per i quali è stato progettato 

Per una prova statica non è necessario disporre di un trattore completo per la prova di resistenza; tuttavia, il dispositivo di protezione 
e le parti dei trattore alle quali esso è fissato devono costituire un insieme funzionale, qui di seguito denominato «complesso». 


Per la prova statica o dinamica di resistenza, vengono montate sul trattore lutte le parti strutturali di serie che possono incidere sulla 
resistenza del dispositivo di protezione o essere necessarie per la prova di resistenza. 


Anche le parti che possono costituire un rischio all'interno della zona libera devono essere montate sul trattore in modo che se ne 
possa accertare la conformità alle prescrizioni dei punti 3.1 e 3.2. 


Tutte ie parti strutturali del trattore 0 del dispositivo di protezione, comprese le protezioni contro le intemperie, devono essere fornite 
od indicate sui disegni. 

Per ie prove di resistenza devono essere rimossi pannelli e parti amovibili non strutturali, in modo che non contribuiscano alla 
resistenza del dispositivo di protezione. 

Carreggiata 


La carreggiata deve cssere regolata in modo da evitare, per quanto possibile, che, durante ie prove di resistenza, il dispositivo di 
protezione sia sopportato dai pneumatici. Se queste prove sono eseguite con ia procedura statica, le ruote potranno essere smontate. 


Massa di riferimento del trattore 


La massa di riferimento del trattore m, impiegata nelle formule {Vedi capi IV A e IV B) per caicolare l'attezza di caduta della massa 
pendolare, ke energie trasmesse e le forze di schiacciamento, deve essere almeno uguale a quella definita al punto 2.4 del I della 
direttiva 74/150/CEE del Consiglio (cioè senza accessori forniti a richiesta, ma con liquido wi raffreddamento, lubrificanti, 
carburanic, attrezzatura e conducente), più il dispositivo di protezione, meno. 75 kg. Sono esciusi le zavorre anteriori o posteriori 
facoltative, la zavorratura dei pneumatici, gli accessori 0 apparecchi montati sul trattore o qualsiasi altro componente speciale. 


PROVE 

Sequenza delle prove 

Fatte salve le prove comnlementari di cui ai punti 1.6 del capo IV A e 1.6 e 1.7 del capo IV B. la sequenza delle prove è la seguente: 
urto (prove dinamiche) oppure carico (prove statiche) posteriormente al dispositivo (vedi punto 1.1 dei capi IVA e IV B); 
prova di schiacciamenio posteriore (prove dinamiche o statiche) (vedi punto 1.4 dei capi IVA e IV B); 

urto (prove dinamiche) o carico (prove statiche) frontale sul dispositivo di protezione (vedi punto 1.2 dei capi IV A e IV B); 
urto (prove dinamiche) o carico (prove statiche) laterale sul dispositivo di protezione (vedi punto 1.3 dei capi IV A e IV B); 
schiacciamento frontale del dispositivo di protezione (prove dinamiche o statiche) (vedi punto 1.5 dei capi IVA e IVB). 


Disposizioni generati 

Se un elemento qualsiasi dell'apparecchiatura di ancoraggio si sposta o si spezza durante la prova, questa va ripetuta. 
Durante la prova non si può: procedere a.riparazioni o registrazioni del trattore o del dispositivo di protezione. 

Durante la prova ii cambio del trattore deve essere in folle ed i freni sbloccati. 

Se il trattore è munito di un sistema di sospensione tra il telaio e le ruote, questo sistema deve essere bloccato durante le prove. 


1" lato scelio per l'applicazione del primo urto (in caso di prove dinamiche) o del primo carico (in caso di prove statiche) sul retro del 

dispositivo di protezione deve essere quello che, a parere delle autorità addette aila prova, risulterà più sfavorevole per il dispositivo di 
protezione per l'applicazione di una serie di impatti o di carichi. L'urto 0 il carico laterale e l'urto o il carico posteriore devono essere 

applicati da una parte e dall'altra rispetto al piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione. L’urto o il carico frontale deve 

salario dalla stessa pàrte del piano mediano tongitudinale del dispositivo di protezione alla quate è applicato l'urto o il carico 
laterale. 
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Tolleranze di misura 

Dimensioni lineari: + 3 mm. 

Eccezioni: 

— deformazione dei pneumatici: + 1} mm, 

— deformazione del dispositivo di protezione durante le sollecitazioni orizzontali: + 1 mm, 
— ciascuna delle due misure dell'altezza di caduta della massa pendolare: + | mm. 

Masse: + 1%. 

Forze: + 2%. 

Angoli: + 2 gradi. 


CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE. 


Un dispositivo di protezione presentato all'omologazione CEE è considerato conforme alle prescrizioni relative alla resistenza se 
risultano rispettate le seguenti condizioni: 


dopo ciascuna fase della prova non si sono verificate le rotture e le incrinature di cui al punto 3.1. del capo IV A e IV B. Se durante una 
delle prove si riscontrano rotture o incrinature non trascurabili, deve essere effettuata un’altra prova, conformemente al capo IV A o 
IV B, immediatamente dopo la prova che ha originato le rotture o le incrinature; 


durante le prove non si devono verificare interferenze tra un clemento del dispositivo di protezione e la zona libera definita algunto 2 
dei capi IV A e IV B; 


finge le prove, tutte le parti della zona libera devono risultare protette dal dispositivo, conformemente al punto 3.2. dei capi ÎV A e 
B; 
la deformazione elastica, misurata come prescritto al punto 3.3. dei capi IV A e IV B, deve essere inferiore a 250 mm. 


Nessun accessorio deve presentare un pericolo per il conducente. Non devono esservi parti od accessori sporgenti in grado di ferire il 
conducente in caso di capovolgimento del trattore e nessun elemento o accessorio deve poterlo imprigionare, bloccandogli ad esempio 
una gamba o un piede, a seguito delle deformazioni della struttura. 


VERBALE DI PROVA 

H verbale di prova deve essere acciuso alla scheda di omologazione CEE di cui al capo VIII 

Un modello di presentazione è riportato nel capo VI. 

Nel verbale deve figurare quanto segue: 

una descrizione generale della forma e della costruzione del dispositivo di prime compresi i materiali o gli attacchi (con disegni di 
solito in scala di almeno 1:20 per gli schemi generali e 1:2,5 per i dettagli degli attacchi ), le dimensioni esterne del trattore munito del 
dispositivo di protezione, le principali dimensioni interne e la descrizione dettagliata dei dispositivi per l’accesso e l'uscita normali e 
per l'eventuale uscita in caso di emergenza nonché, se del caso, dettagli del sistema di riscaldamento e di ventilazione; 
una breve descrizione dell’imbottitura interna. 

lì verbale deve permettere di identificare chiaramente il tipo di trattore (marca, tipo e denominazione commerciale, coc.) usato per le 
prove, e gli altri tipi di trattori ai quali il dispositivo di protezione è destinato. 

Se l'omologazione CEE viene estesa ad allri trattori, il verbale deve citare esattamente gli estremi del verbale dell'omologazione CEE 
iniziale e contenere precise indicazioni relative alle prescrizioni di cui al punto 3.4. del capo I. 


A. Apparecchiatare ed attrezzature per le prove dinamiche 


ARIETE A PENDOLO 


Un ariete a pendolo viene sospeso, mediante due catene o funi metalliche, a dei perni situati a non meno di 6 m dal suolo. Deve essere 
previsto un dispositivo per regolare separatamente l'altezza di sospensione dell'ariete e l'angolo fra l’ariete e le catene o funi 
metalliche. 


La massa dell'ariete deve essere di 2.000 + 20 kg, esclusa la massa delle catene o funi metalliche che dal canto suo non deve superare 
100 kg. La lunghezza dei lati delia superficie d'urto deve essere di 680 + 20 mm (vedi capo V, figura 4). L’ariete deve essere zavorrato 
in modo che la posizione del baricentro sia costante e coincida con il centro geometrico det parallelepipedo. 


H parallelepipedo deve essere collegato con il sistema che lo tira all'indietro per mezzo di un dispositico di sganciamento istantaneo, 


concepito e disposto in modo tale da permettere di sganciare l’ariete a pendolo senza provocare oscillazioni del parallelepipedo 
rispetto al proprio asse orizzontale perpendicolare al piano di oscillazione det pendolo. 


SOSTEGNI DEL PENDOLO 


A persa del Pendolo drvong onere Lilidarionte Detad Riot) da LL lo sporiazzinto la quela: derzicoi aa epr dell'altezze 
caduta. 
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3. ANCORAGGIO 

3.1. Le rotaie di ancoraggio, opportunamente distanziate tra toro e di lunghezza sufficiente per permettere l'ancoraggio del trattore in tutti 
i casi illustrati {vedi figure 5, 6 e 7 del capo V) devono essere fissate rigidamente a un robusto basamento posto soita il pendolo. 

3.2. "Il trattore deve essere ancorato alle rotaie mediante una fune d'acciaio da 6 x 19 a trefoli tondi conforme alla norma ISO 2408, avente 
un diametro nominale di 13 mm. I trefoli metallici devono avere un carico di rottura di 1.770 MPa. 

3.3, Il perno centrale di un trattore articolato deve essere sostenuto e ancorato al suolo in modo adeguato per tutte le prove. Perla prova di 
urto laterale, il perno deve essere puntellato sul lato opposto a quelto dell'urto. Non occorre che le ruote anteriori e posteriori siano 
allineate, se questo può facìlitare l'opportuna sistemazione delle funi metalliche. 

BLOCCAGGIO DELLE RUOTE E TRAVE 

4.1 Per bloccare le ruote durante le prove d'urto, si usa una trave di legno tenero di sezione quadrata e con lato di 150 mm (vedi figure 5,6 
e 7 del capo V). 

4.2. Per la prova d'urto laterale, una trave di legno tenero deve essere fissata al basamento per bioccare il cerchione della ruota dal lato 


opposto a quello dell’urto, conformemente alla figura 7 del capo V. 


CEPPI E FUNI DI ANCORAGGIO PER TRATTORI ARTICOLATI 


5.1. Per i trattori articolati devono essere utilizzati ceppi e funi di ancoraggio supplementari. Questi hanno lo scopo di garantire alla 
sezione del trattore sulla quale è fissato il dispositivo di protezione una rigidità equivalente a quella di un trattore non articolato. 


5.2. Per le prove di urto e di schiacciamento sono forniti altri particolari nel capo IV A. 


PRESSIONE F DEFORMAZIONE DEI PNEUMATICI 


6.1. { pneumatici del trattore non devono essere muniti di zavorra liquida e devono essere gonfiati alla pressione prescritta dal fabbricante 
del trattore per i lavori agricolì. 
6.2. Le funi di ancoraggio devono essere tese in ciascun caso in modo che i pneumatici siano soggetti ad una deformazione pari al 12% 


dell'altezza del foro fianco (distanza fra il suolo e il punto più basso del cerchione) prima della tensione delle funi. 


ra APPARECCHIO DI SCHIACCIAMENTO 
Un apparecchio del tipo illustrato nella figura del capo V deve poter esercitare sul dispositivo di protezione una forza verso il basso 
mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi 
supporti disposti sotto gli assali devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano ia forza di schiacciamento. 

8. APPARECCHIATURE DI MISURA 

8.}. Un'apparecchiatura del tipo illustrato nella figura 9 del capo V per la misurazione della deformazione elastica (differenza fra 
deformazione massima istantanea e deformazione permanente). 

8.2. Un’apparecchiatura per controllare che il dispositivo di protezione non abbia interferito nella zona libera e che quest'ultima sia 
rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (vedi punto 3.2. del capo IV A). 

B. Apparecchiature ed attrezzature per le prove statiche 

k- ATTREZZATURA PER LA PROVA STATICA 

LI. Questa attrezzatura deve permettere di applicare spinte o sollecitazioni al dispositivo di protezione 

12. Si deve provvedere affinché la sollecitazione possa essere distribuita in modo uniforme, perpendicolarmente alla direzione di 
sollecitazione, lungo una trave la cui lunghezza ‘è un multiplo esatto di 50 compreso tra 250 e 700 mm. La dimensione verticale della 
sezione della trave rigida deve essere di 150 mm. Gli spigoli della trave a contatto con il dispositivo di protezione devono essere 
convessi e presentare un raggio di raccordo di 50 mm al massimo. 

1.3, H supporto deve essere regolabile per adeguarsi a qualsiasi angolo in relazione alla direzione della sollecitazione, al fine di poter 
seguire le variazioni angolari della superficie del dispositivo di protezione sottoposta a sollecitazione quando il dispositivo stesso si 
deforma, 

1.4, Direzione della sollecitazione (deviazione rispetto all’orizzontale e alla verticale): 


.- all’inizio della prova, senza sollecitazione: + 2 gradi, 
-- durante la prova, con sollecitazione: 10 gradi sopra e 20 gradi sotto l’orizzontale. 
Queste variazioni devono essere ridotte la minimo. 
1.5. La velocità di deformazione deve essere ridotta al minimo (inferiore a 5 mm/s) in modo che la sollecitazione si possa ritenere «statica» 
in qualsiasi momento. 
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APPARECCHIATURA PER LA MISURAZIONE DELL’ENERGIA ASSORBITA DAL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 


Per determinare l'energia assorbita dal dispositivo di pron. si deve tracciare il diagramma «forza/deformazione». Non è 
necessario misurare la forza e la deformazione del punto di applicazione della sollecitazione al dispositivo; tuttavia la «forza» e la 
«deformazione» devono essere misurate frabi di e sulla stessa linea. 


H punto di origine delle saisure di deformazione. deva esser ecelio in modo daLjeace conto soltanto dell'energna assorbita, dal 
di protezione efò della deformazione di taluni elementi del trattore. Non si tiene conto dell'energia assorbita dalla 
deformazione efo dallo sititamento dell'ancoraggio. 


MEZZI PER L'ANCORAGGIO DEL TRATTORE AL SUOLO 


Le rotaie di ancoraggio, opportunamente distanziate tra loro e di lunghezza sufficiente por permettere l'ancoraggio del trattore in tutti 
t casi illustrati, devano essere fissate pirrmonen ad un basamento resistente posto in prossimità dell’attrezzatura di prova. 


Ji trattore deve essere ancorato alle rotaie con qualsiasi mezzo adatto (piastre, ceppi, funi metalliche, sostegni, ecc.) in modo che non si 
possa muovere durante le prove. Questo requisito di immobilità deve essere verificato durante lo svolgimento della prova utilizzando 
gli strumenti classici per le misure di lunghezza. Se il trattore si sposta, occorre ripetere tutta Îa prova, a meno che al traitore sia 
collegato il sistema per la misurazione delle deformazioni utilizzato per tracciare ‘il diagramma «forza/deformazione». 


APPARBCCHIO DI SCHIACCIAMENTO 


Un apparecchio del tipo illustrato nella figura 8 det capo Y deve csercitare sul dispositivo di protezione una forza verso il basso 
sciato sua Cavo M6lda Ilda cuce 100 1 al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi 
supporti disposti sotto gli assali devono impedire È punessetiol. Gel. featfore assorieno li Forza di scbiscciamento: 


ALTRE APPARECCHIATURE DI MISURA 


Un'apparecchiautra del tipo illustrato nella figura 9 del capo V per la misurazione della deformazione clastica (differenza tra 
deformazione massima istantanea e deformazione permanente). 


Un' apparecchiatura per verificare che durante la prova il dispositivo di protezione non abbia interferito nella zona libera e che 
quest’ultima sia rimasta protetta dal dispositivo di protezione (vedi punto 3.2. del capo IV-B). 


C. Simboli 


Massa di riferimento del trattore definita al punto 1.4. del presente capo. 


Deformazione del dispositivo di protezione nel punto d'impatto (prove dinamiche) 0 nel punto di applicazione della 
sollecitazione lungo l'asse di applicazione (prove (prove statichi) ui 


Altezza di caduta dell’ariete a pendolo. 


F (N) (Newton): Forza di carico statico. 


F‘ (N): 
F-D: 


Massima forza di carico statico sviluppata durante l'applicazione della sollecitazione {N), sovraccarico escluso, 
Forza di carico corrispondente a E'; 
Diagramma forza/deformazione. 


E, (3) Joule Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione della sollecitazione laterale, 


Ey09): 

F, (N): 

E 0): 
a 


E, (I 
E 


Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione delta sollecitazione longitudinale. 
Forza verticale di schiacciamento. 
Energia di deformazione assorbita. Arca situata sotto la curva F-D (vedi figura 10a del capo V). 


Energia di deformazione assorbita dopo deere di una sollecilazione complemeniare, in seguito a rottura o 
mennatura (vedi figure 10b e !0c del capo V) 


Energia di deformazione assorbita nel punto in cui cessa la sollecitazione, Arca iscritta all'interno della curva F-D 
(vedi figura 10b del capo V). 


Energin.di deformazione assorbita durante ia prova di sovraccarico nel.caso in cui fa sollecitazione sia cessata prima 
dell'inizio della prova di sovraccarico. Area situata al disotto della curva F-D (vedi figure t0c del capo V). 
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PROCEDURE DI PROVE 
A. Prove dinamiche 


PROVE D'URTO E DI SCHIACCIAMENTO 


Urto posteriore 
Il trattore viene sistemato, rispetto all’ariete a pendolo, in modo che quest’ultimo colpisca il dispositivo di protezione nel momento in 
cui la superficie di impatto c le catene o le funi di supporto formano con il piano verticale un angolo pari a n non superiore a 20 


gradi, a meno che durante la deformazione, il dispositivo di protezione formi con la verticale, nel punto di contatto, un angolo 
maggiore. In questo caso la superficie di impatto dell'ariete a pendolo deve essere rego ata mediante un supporto supplementare in 
modo da essere parallela al dispositivo di protezione nel punto di impatto e nell'istante di deformazione massima, mentre le catene o le 
funi di supporto mantengono l'angolo definito sopra. 

È necessario regolare l'altezza di sospensione dell’ariete a pendolo e prendere ogni altra misura atta ad evitare che l'ariete stesso ruoti 
intorno al punto di contatto. 

Il punto d'impatto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di 
capovolgimento all'indietro, ossia normalmente sul bordo superiore. Il baricentro dell'ariete a pendolo si trova a 1/6 della larghezza 
della parte superiore del dispositivo di protezione all’interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca 
l'estremità superiore del dispositivo dì protezione. 

Se in questo punto il dispositivo è curvo o sporgente, si devono aggiungere dei cunei che consentano l'applicazione dell'urto in questo 
punto, senza peraltro rinforzare il dispositivo. 

H trattore deve essere ancorato al suolo con quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assali, disposte come indicato 
nella figura 5 del capo V. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono trovarsi a distanza tale che fe funi metalliche formino un 
angolo inferiore a 30 gradi con il suolo. Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere regolati in modo che il punto di convergenza 
delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare. 


Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 6.2. del 
capo IIl A. 


Messe le funi metalliche in tensione, si dispone davanti alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse, fissandola al suolo, una trave 
che funga da zeppa. 


Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno di sezione quadrata, con 
lato di almeno 100 mm, fissato saldamente al suolo. 


L'ariete a pendolo è tirato indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella che avrà nel punto d'urto di un valore dato 
da uno delle due seguenti formule da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alte prove: 


H = 25 + 0,07 m, per i complessi con massa di riferimento inferiore a 2.000 kg; 
H = 125 + 0,02 m, per i complessi con massa di riferimento superiore a 2.000 kg. 
L'ariete è quindi sganciato ed urta il dispositivo di protezione. 


Urto frontale 
Xi trattore viene sistemato, rispetto all'aricte a pendolo, in modo che quest’ultimo colpisca il dispositivo di protezione nel momento in 
cui la superficie di impatto e k catene o fe funi di supposto formano con il piano verticale un angolo pari a = non superiore a 20 


gradi, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi con la verticale, nel punto di contatto, un angolo 
maggiore. In questo caso la superficie di impatto dell’ariete deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da 
essore parallela al dispositivo di protezione nel punto di impatto e nell'istante di deformazione massima, mentre le catene o le funi di 
supporto mantengono l'angolo definito sopra. 

È necessario regolare l'altezza di sospensione dell'ariete a pendolo e prendere ogni altra disposizione alta ad evitare che l’ariete stesso 
ruoti attorno al punto di contatto. 


MH punto d'impatto è il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento laterale 
durante la marcia avanti, ossia normalmente il bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova ad 1/6 della 

della parte superiore del dispositivo di protezione, all’interno di un piano verticale paralleto al piano mediano del trattore che tocca 
l'estremità superiore esterna del dispositivo di protezione. 

Se in questo punto la struttura è curva 0 sporgente, devono essere aggiunti dei cunci che consentano di applicarvi l'urto, senza peraltro 
rinforzare il dispositivo di protezione. 
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ll trattore deve essere ancorato al suolo con quattro funi metallichè, una a ciascuna estremità dei due assali, disposte come indicato 

nella figura 6 dei capo V. I punti di ancoraggio anteriori e poSteriori devono essere disposti a distanza tale che le funi metalliche 

formino un angolo inferiore a 30 gradi con il suolo. Gii ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di 

convérgenza delle duc funi metalliche si trovi sul pianto verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare. Le funi 

metalliche devond essere tese in modo che fe deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 6.2. del capo HI A. 

regna) tu metalliche in tensione, si dispone dietro alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse, fissandola al suolo, una trave 
ga da zeppa. 


Nel caso di trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno di sezione quadrata, con 
lato di almeno 100 mm, fissato saldamente al suolo. 


L'ariete a pendolo è tirato indietro, in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella che avrà nel punto d'urto di un valore dato 
da una delle due seguenti formule da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove: 


H = 25 + 0,07 m, per complessi con massa di riferimento inferiore a 2.000 kg; 


H = 125 + 0,02 m, per complessi con massa di riferimento superiore a 2.000 kg. 
La massa è quindi sganciata ed urta il dispositivo di protezione. 


Urto laterale 


fl trattore viene sistemato, rispetto all’ariete a pendolo, in mddo che quest'ultimo colpisca il dispositivo di protezione nel momento in 
cu la superficie di impatto e le catene o le funi di supporto sono verticali, a meno che durante la deformazione, ii dispositivo di 
protezione formi, con la verticale, nei punto di contatto, un angolo inferiore a 20 gradi. 


In questo caso la superficie di impatto deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere paraliela al 
dispositivo di protezione nel punto d’urto al momento della deformazione massima; le catene o le funi metalliche devono rimanere 
verticali nel punto di contatto. 


È necessario regolare l'altezza di sospensione dell’ariete a pendolo e prendere ogni altra disposizione atta ad evitare che l’ariete stesso 
suoti attorno al punto di contatto. 


Ii punto d'impatto è il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento laterale 
del trattore. 


Le ruote del trattore dalla parte che deve ricevere l’urto devono essere ancorate al suolo mediante funi metalliche che passano sulle 
comspondenti estremità degli assi anteriori e posteriori. Le funi metalliche devono essere tese in modo da sottoporre i pneumatici alle 
deformazioni di cui al punto 6.2. del capo IIl A. 


Messe le funi metalliche in tensione, sul lato opposto a quello che riceve l'urto si dispone davanti alle ruote e a stretto contatto con 
esse, fissandola al suolo, una trave che funge da zeppa. Può sorgere la necessità di usare due travi o zeppe se i lati esterni dei 
pneumatici anteriori © posteriori non si trovano nello stesso piano verticale. 


Si dispone il puntelio come indicato nella figura 7 del capo V, spingendolo a stretto contatto contro il cerchione della ruota 
maggiormente soliccitata, dal lato opposto a quello dell'urto e bloccandolo alla sua base. 


La iunghezza del puntello deve essere scelta in modo da formare un angolo di 30 :L 3 gradi con il suolo quando è posto contro il 
certhione. Inoltre, se possibile, il suo spessore deve essere 20-25 volte inferiore alla lunghezza e 2-3 volte inferiore alla larghezza. La 
forma delle due estremità dei puntelli deve essere quella illustrata nei particolari della figura 7 del capo V. 


Nel caso di trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno di sezione quadrata con 
lato di almeno 100 mm e lateralmente da un dispositivo analogo al puntello spinto contro la ruota posteriore. I punto di articolazione 
deve poi essere saldamente ancorato al suolo. 


L’ariete a pendolo è tirato indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella che avrà nel punto d'urto di un valore dato 
da una delle due seguenti formule da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove: 


+ 
He (25 + 0,20m)- & per complessi con massa di riferimento inferiore a 2.000 kg, 


2B 


B, + B 
H = (125 + 0,15 m)- sr » per complessi con massa di riferimento superiore a 2.000 kg, 


ove B, è ta massima larghezza esterna del dispositivo di protezione e B è ia larghezza fuoritutto minima del trattore. 


Schiacciamento posteriore 


La trave deve essere sistemata sulla traversa o sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione; la risultante delle 
forze di schiacciamento si troverà nel piano mediano del trattore. 


Viene applicata la forza F, = 20 m. 
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Se la parte posteriore del tetto del dispositivo di ione non regge tutta la forza di schisociamento, la forza viene applicata finché il 
ezine parte superiore del dispositivo di protezione con la parte posteriore 
del tiattore atta a sostenere la massa del veicolo in caso di ribaltamento. La forza viene quindi soppressa e il irattoce od il congegno di 


Si applica la foeza F,. La forza si applica per almeno $ secondi dopo la scomparse di qualsiasi deformazione percettibile a vista. 


Schiacciamento frontale 


La trave vione sistemata sulla traversa o sulle traverse superiori più avanzate del dispositivo di protezione; fa sisultante delle forze di 
schiacciamento verrà a trovarsi nel piano mediamo del trattore. i 


Si applica la forza F, = 20m, 


Viene applicata la forza F,. La forza si applica per almeno 5 secondi dopo la scomparsa di qualsiasi deformazione percettibile a visia. 


Prove supplementari 


Qualora durante una prova d'urto si verificassero rotture o incrinature che non essere ritenute trascurabili, deve essere 
effettuata, immediatamente dopo la prova d'urto che ha provocato l'apparizione delle rotture o delle incrinature, una scconda prova 
analoga, ma con un'altezza di caduta pari a: 


H 12 + 4a 
H = — X_n 
10 1+ 2a 


dove «a» è il rapporto tra la deformazione permanente c la deformazione clastica (a = Dy/D,) misurate al punto d'urto. 


La deformazione permanente supplementare causata dal secondo urto non deve essere superiore al 30% della deformazione 
permanente causata dai primo urto. 


Per poter effettuare la prova supplementare, occorre misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto. 


Qualora durante una prova di schiscciamento si verificassero rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve 
essere effettuata, immediatamente dopo il carico di schiacciamento che ha provocato l'apparizione delle rotture o delle incrinature. 
una seconda prova analoga di schiacciamento, ma con una forza di î, 2, F.». 


ZONA LIBERA 

La zona libera è illustrata nelle figure 2a, 2b, 2c, 2d e 2e del capo V. 

Essa è definita in relazione a: 

un piano di riferimento verticale, generalmente longitudinale rispetto al trattore, che peri punto di riferimento del sedile e per il 
centro del volante; questa piano deve potersi spostare orizzontalmente con il e pi volante durante gli urti, ma rimanere 
perpendicolare alla base del trattore o del dispositivo di protezione se questo dispositivo: è montato in modo elastico; 


una linea di riferimento contenuta nel piano di riferimento, che passa per il punto di riferimento del sedile e por il primo punto che essa 
interseca sul bordo def votante quando viene portata sull’orizzontale. 


La zona libera è delimitata dai seguenti piani, comit trattore disposto su una superficie orizzontale e con il volante, se regolabile, posto 

nelta posizione di guida intermedia pib mb-conducente seduto: 

due piani verticali situati sui due lati a 250 mm dal piano di riferimento, che si estendono verso l'alto 300 mm sopra il piano 
sedile, © 


orizzontale che passa per il punto di riferimento del longitudinalmente almeno 550 mm, davanti al piano perpendicolare ai 
piano di riferimento che passa 350 mm davanti al punto di riferimento del sedile; 


due piani verticali situati sui due lati a 200 mme dal piano di riferimento, che si estendono verso l'alto 300 mm sopra il piano 
orizzontale che passa per it punto di.riferimento del sedile, e fongitudinalmente alla superficie definita al 2.2.Î1 rispetto al piano 
verticale perpendicolare al piano di riferimento che passa 350 mm davanti at punto di riferimento del sodile; 
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do ir inclinato, perpendicolare al piano di riferimento, paralleto alla linea di riferimento e posto 400 mm sopra la stessa, che si 
tende posteriormente verso il punto in cui esso interseca il piano verticale perpendicolare al piano di riferimento a passante per il 
puno di riferimento del sedile; 


un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento c'tangente all'estremità superiore dello schienale del sedile, che incontra il 
piano precedente alla sua estremità posteriore; 


un piano verticale perpendicolare al piano di riferimento, che passa almeno 40 mm davanti al volante ed almeno 900 mm davanti al 
punto di riferimento del sedile; 


he cela curva con asse perpendicolare al piano di riferimento, avente raggio di 150.mm e tanfénte dî piani definiti ai punti 2.2.3. 
e 


due piani paralleli obliqui che passano per i bordi superiori dei piani definiti al punto 2.2.1. f piano obliquo sul lato che riceve i’urto si 
trova a non meno di 100 mm dal piano di riferimento al di sopra della zona libera; 


un piano orizzontale che passa per il punto di riferimento del sedile; 


due parti del piano verticale perpendicolare al piano di riferimento situato 350 mm davanti al punto di riferimento del sedile; queste 
; ee coral uniscono rispettivamente i limiti più arretrati dei piani definiti al punto 2.2.1. ai limiti più avanzati dei piani definiti 
al punto 2.2, 


due parti del piano orizzontale situato 300 mm sopra il punto di riferimento del sedile; queste due parti del piano wniscono 
rispettivamente i limiti superiori dei piani verticali definiti al punto 2.2.2 gi limiti inferiori dei piani obliqui definiti al punto 2.2.7: 


una superficie curva con generatrice perpendicolare al piano di riferimento e tangente posteriormente allo schienale del sedile. 


Posizione del sedile e punto di riferimento del sedile. 

Punto di riferimento del sedile. 

Il punto di riferimento è ottenuto con l’apparecchiatura di cui alle figure 3a e 3b del capo V. L'apparecchiatura consiste in un pannello 
d'appoggio del sedile e di pannelli dello schienale. Il pannello inferiore dello schienale è munito di un'articolazione in corrispondenza 

della cresta iliaca (A) e della regione lombare (B) e l’altezza del punto di tale articolazione (B) è regolabile. 


Per punto di. riferimento si intende il punto in cui il piano longitudinale di simmetria del sedile interseca il piano tangenziale del 
pannello inferiore dello schienale ed un piano orizzontale. It piano orizzontale interseca la superficie inferiore del pannello di 
appoggio del sedile in un punto situato 150 mm davanti a detto piano tangenziale. 


L'apparecchiatura viene posta sul sedile. Ad essa è quindi applicata una forza di $50 N in un punto situato 50 mm davanti 
all’articolazione (A), e i due pannelli dello schienale vengono premuti leggermente e tangenzialmente contro lo schienale. 


Se non è possibile tracciare le tangenti di ciascuna zona dello schienale (sotto e sopra la regione lombare) si procede come segue: 


se non è possibile tracciare alcuna tangente alla regione inferiore, il pannello inferiore dello schienale viene premuto verticalmente 
contro lo schienale; 


se non è possibile tracciare alcuna paniere alla regiona superiore l'articolzzione (B) viene feenia 270 ma sopra a rupe inferiore 
del pannello che funge da sedile e il pannello dello schienale è perpendicolare al pannello del sedile. I due pannelli vengono quindi 
premuti leggermente contro lo schienale in direzione tangenziale. 

Posizione e regolazione del sedile per determinare la posizione del pimto di riferimento del sedile. 

Se la posizione del sedile è regolabile, il sedile deve essere regolato nella sua posizione più arretrata. 


Se è possibile regolare l'inclinazione, il pannello dello schienale ed il piano del sedile devono essere regolati in modo che il punto di 
riferimento si trovi nella sua posizione più arretrata. 


Se il sedile è munito di sospensione, essa deve essere fissata nella posizione intermedia, tranne il caso di esplicite istruzioni contrarie del 
produttore, che devono essere rispettate. 


MISURAZIONI DA EFFETTUARE 


Rotture e incrinature 


Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vistà per individuare 
eventuali rotture o incrinature, trascurando però le eventuali piccole incrinature dei componenti non importanti. 


Si trascurano eventuali incrinature provocate dagli spigoli della massa del pendolo. 


Zona Hbera 


Durante ciascuna prova si verifica se una parte qualsiasi del dispositivo di protezione ha interferito con la zona libera intorno al sedile 
di guida conformemente alla definizione di cui al punto 2;del presente allegato. 
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Si procede, inoltre, all'esame del dispositivo di protezione onde verificare se una parte quasiasi della zona libera risulta non più difesa 
dal dispositivo stesso. A questo scopo è considerata esterna alla zona protetta dal dispositivo qualsiasi parte di tale zona che sarebbe 
entrata in contatto con il terreno piano, qualora il trattore si fosse capovolto: nella direzione dell’urio. I pneumatici anteriori € 
posteriori e la carreggiata sono presi in considerazione con le dimensioni minime indicate dal costruttore. Inoltre, se il trattore è 
munito di un pezzo rigido, di un carter o di altro elemento duro posto dietro il sediie del conducente, si ritiene che tale elemento 
costituisce un punto d'appoggio in caso di capovolgimento dall'’indietro o laterale. Tuttavia questa struttura posteriore deve avere 
un'altezza rispetto al punto di riferimento del sedile inferiore a 500 mm (vedi capo V, figura 2f). 


Inoltre deve essere sufficientemente rigida e fissata solidamente alla parte posteriore del trattore. Detta struttura, fissata sul trattore, 
dovrebbe sopportare, senza rottura, un carico che sarà definito 6 mesi prima dell'entrata in vigore della direttiva, con le modalità 
eventuali della prova da eseguire, nell'ambito della procedura di adeguamento al progresso tecnico; detto carico sarà applicato 
orizzontalmente al punto suscettibile di urtare il terreno per primo qualora il trattore si impenni. 

Deformazione elastica 

La deformazione elastica deve essere misurata 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile, sul piano verticale che passa per il 
punto d'urto. Per questa misurazione si utilizza un’apparecchialura analoga a quella illustrata nella figura 9 del capo V. 
Deformazione pernaanente 


Dopo le prove finali di schiacciamento si misura la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tale scopo, prima di 
iniziare Ja prova si registra la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto di riferimento del sedile. 


B. Prove statiche 


PROVE DI CARICO E DI SCHIACCIAMENTO 


Carico posteriore 
Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale paralielo al piano mediano del trattore. 


{1 punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per pritna il suolo in caso di 
ribaltamento all'indietro, normalmente sul bordo superiore. 1] piano verticale nel quale è applicato il carico è situato alla distanza di 
un terzo della larghezza esterna della parte superiore del dispositivo di protezione dal piano mediano. 


Se il dispositivo è curvo o sporgente in questo punto, si aggiungono dei cunci che consentano l'applicazione del carico, senza peraltro 
rinforzare la struttura. 


I complesso deve essere ancorato al suolo come descritto al punto .3 del capo HI B. 


L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova non deve essere inferiore a 
E, = 500 + 05m, 


Carico frontale 


Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore e situato alla distanza di un 
terzo della larghezza esterna della parte superiore dei dispositivo di protezione dallo stesso piano. 


ll punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo se il trattore si 
capovolge lateralmente durante la marcia in avanti, normalmente sul bordo superiore. 


Se il dispositivo è curvo o sporgente in questo punto, si aggiungono dei cunei che consentano l'applicazione del carico, senza peraltro 
rinforzare la struttura. 


Il complesso deve essere ancorato al suolo come descritto al punto 3 del capo IN B, 


L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova non deve essere inferiore a 
Ey = S00+05m, 


Carico laterale 
Ji carico laterale viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale perpendicolare al piano mediano del trattore. 


Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di 
capovolgimento laterale, normalmente sul bordo superiore 


Il complesso viene ancorato al suolo come descritto al punio 3 del capo HI B. 


L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova non deve essere inferiore a 


dove B, è la larghezza csierna massima del dispositivo di protezione e B è la larghezza totale minima del trattore. 


9 i 


16-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 


1.4. Schiacciamento posteriore 
Tutte le prescrizioni sono identiche a quelle indicate al punto 1.4 del capo IV A. 
1.5, Schiacciamento frontale 


Tutte le prescrizioni sono identiche a quelle indicate al punto 1.5 del capo IV A. 


16. Prova di sovraccarico (prova complementare) 


1.6.1. La paova di sovraccarico deve comunque essere richiesta se la forza decresce di oltre il 3% nel coso dell’ultimo 5% della deformazione 
raggiunta durante l'assorbimento dell'energia prescritta (vedi figura 10b). 


1.6.2. La prova di sovraccarico consiste nel continuare il carico orizzontale con successivi aumenti del 5% dell'energia iniziale prescritta sino 
ad un massimo del 20% dell'energia aggiunta (vedi figura 10c). 


1,6.2.1. La prova di sovraccarico è considerata soddisfatta se, dopo ciascun aumento del 5%, del 10% e del 15% dell'energia prescritta, la 
forza diminuisce meno del 3% per ciascun aumento del 5% e se la forza resta superiore a 0,8 F 


1.6.2.2. La prova di sovraccarico è considerata soddisfatta se, dopo l'assorbimento del 20% dell'energia supplementare, la forza risulta 
supenore a 0,8 Fas 


1.6.2.3. Le rotture e incrinature supplementari e/o la penetrazione nella zona libera o la mancanza di protezione nella zona libera in seguito ad 


una deformazione elastica sono autorizzate nel corso della prova di sovraccarico. Dopo la cessazione del carico, la strutttra non deve 
trovarsi nella zona libera e questa deve essere interamente protetta. 


1.7. Sovraccarico di schiacciamento 
Se durante una prova di schiacciamento si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, si deve eseguire, 
TEEN dopo ta prova che ha provocato le rotture o le incrinature, una seconda prova analoga di schiacciamento ma con una 

orza di 1,2 F,. 

2: ZONA LIBERA 
È identica alla zona libera descritta al punto 2 del capo IV A, basta sostituire la parola «urto» col termine «carico» nella seconda riga 
al punto 2.2.7. 

3. MISURAZIONI DA ESEGUIRE 

3.1. Rotture e incrinature 


Dopo ciascuna prova, tutti gli elementi strutturali, le giunzioni ed i sistemi di fissaggio dovranno essere esenti da rotture o incrinature 
visibili ad occhio nudo trascurando ie piccole incrinature sulle parti poco importanti. 


3.2, Zona libera 

3.2.1. Durante ciascuna prova libera si verifica se una parte qualsiasi del dispositivo di protezione ha interferito con la zona libera definita al 
precedente punto 2. 

3.2.2, Si procede, inolire, all’esame del dispositivo di protezione onde verificare se una parte qualsiasi della zona libera risi ita non più difesa 


del dispositivo stesso. A questo scopo è considerata esterna alla zona protetta dal dispositivo qualsiasi parte di tale zona che sarebbe 
entrata in contatto con il terreno piano, qualora il trattore si fosse capovolto nella direzione dell'urto. I pneumatici anteriori c 
posteriori e la carreggiata sono presi in considerazione con ie dimensioni minime indicate dal costruttore. Inoltre, se il trattore è 
munito di un pezzo rigido, di un carter o di altro elemento duro posto dietro il sedile del conducente, si ritiene che tale elemento 
costituisca un punto d'appoggio in caso di capovolgimento all'indietro o laterale. Tuttavia questa struttufa posteriore deve avere 
un'altezza rispetto al punto di riferimento dei sedile inferiore a 500 mm (vedi capo V, figura 20). 

Inoltre deve essere sufficientemente rigida e fissata solidamente alla partie posteriore del Lrattore. Detta struttura, fissata sui trattore, 
dovrebbe sopportare, senza rottura, un carico che sarà definito 6 mesi prima dell'entrata in vigore della direttiva, con le modalità 


eventuali della prova da eseguire, nell’ambito della procedura di adeguamento al progresso tecnico; detto carico sarà applicato 
orizzontalmente al punto suscettibile di urtare il terreno per primo qualora il trattore si impenni. 


3,3 Deformazione elastica (sotto carico laterale) 
La deformazione elastica deve essere misurata 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile, nel piano verticale nei quale è applicato 
tl carico. Per questa misurazione di utilizza un'apparecchiaturaanaloga e quella illustrata nella figura 9 del capo V. 


3.4, Deformazioni permanenti 


Dopo la prova finale di schiacciamento si misurano le deformazioni permanenti del dispositivo di protezione A questo scopo, prima 
di iniziare la prova si registra la posizione dei principali elementi del dispositivo rispetto al punto di fiferimento det sedile. 


97: = 
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Figura 1 
Apparecchiatara per provare le caratteristiche antirotolamento, pendenza 1/1,5 
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Figura 2e 
tona libera — Sezione trasversale al piano di riferimento. 
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Figura 2b Figura 2e 
Zona libera — Vista laterale Zona libera — Vista postcriore 
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Figura 2d Figura 2e 
‘Zona libera — Vista dall'alto Parie inferiore della zona libera — Vista posteriore da ‘/4 
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Figura 3a 


Figura 3b 
Metodo di determinazione del punto di riferimento del sedile 
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cn 
Riferimento che indica la Dimensioni in millimetri 
potizione del centro 


di gravità 
Figura 4 
Ariete a pendolo (ariete oscillante) con catene 0 funi metalliche di sospensione 


Trave che funge da zeppa 
Figura 5 
Esempio di ancoraggio del trattore — Urto posteriore 


Trave che funge da zepps 
Figura 6 
Esempio di ancoraggio del trattore — Urto frontale 
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Figura 7 
Esempio di ancoraggio del trattore — Urto laterale 
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Giunto universale 


Cilindro idraulico 
a doppio effetto 


Giunto universale 


Supporti degli assi 
anteriore € posteriore 


Figura 8 


Attrezzatura per la prova di schiacciamento 


Nota: La configurazione del dispositivo di proteziohie in caso di capovolgimento serve a scopo di illustrazione € 
ad indicare le dimensioni, non a indicare i principi costruttivi. 
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Asta orizzontale fissata 
al dispositivo di 
protezione 


Supporto verticale fissato 
al telaio del trattore 
oppure alla base del 
dispositivo di protezione 


1 — Deformazione permanente 
2 «— Deformazione elastica 
3 — Deformazione totale (permanente più elastica) 


Figura 9 
Esempio di apparecchiatura per la misurazione della deformazione elastina 
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@,95D' D’ Deformazione 


1. Individuare aF' corrispondente a 0,95 D'. 
1.1. La prova di sovraccarico non è necessaria poiché aF' < 1,03 F°. 


Figura 102 
Curva forza/ deformazione 
La prova di sovraccarico non è necessaria 
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0,95 D’ D’ D'1 


1. Individuare aF” corrisponde a 0,93 D’, 
î.1, La prova di sovraccarico È necessaria poiché al’ > 1,03 F'. 
1.2. La proya di sovraccarico è soddisfacente poiché bE' > 0,97 F' e che bE' > 0,8 max. 


Figura 106 
Curva forza/ deformazione 
La prova di sovraccarice non è necessaria» 
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L'energia ansorbita è ugunie 
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e e antsitenim ngn 
Deformazione dovuta al sovraccarico 


1. Individuare aF’ corrispondente a 0,95 D’. 

1.1. La prova di sovraccarico è necessaria poiché aF” > 1,03 F', 

1.2. SebF' è < 0,97 F, la prova di sovraccarico deve essere continuata. 
1.3. SecF' è < 0,97 bF/, la prova di sovraccarico deve essere continuata. 
1.4. SedF' è < 0,97 cF°, la prova di sovraccarico deve essere continuata. 
1.5. La prova di sovraccarico è soddisfacente poiché cF' è > 0,8 Fmax. 


Osservazione: Se in un qualsiasi momento F cade al di sotto del valore di 0,8 Fmax, la srruttura viene 
nifiurata. 


Figura 10c 
Curva forza/deformazione 


La prova di sovraccarico deve esssre continua: 


Le 
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Capo VI 


MODELLO 


VERBALE DELLE PROVE PER L'OMOLOGAZIONE CEE DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE {A DUE MONTANTI ANTERIORI) 
PER QUANTO RIGUARDA LA SUA RESISTENZA E LA RESISTENZA DEI SUOI ATTACCHI AL TRATTORE 


Numero di omologazione: CEE: LL... LL... CAIO LIETTA 
1 Marchio di fabbrica 0 commerciale del dispositivo di protezione: LL... 
2 Nome e indirizzo del costruttore del trattore o del fabbricante del dispositivo di protezione: 


3. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore del trattore o del fabbricante del dispositivo di protezione: 

4. Caratteristiche del trattore usato per le prove 

4.1 Marchio di fabbrica o commerciale: . LL... 

4.2 Mpori. pesaro AR nano ERI ei 

4,3 Numero: di selle; acari mean nt > 

44 Interasse/Momento d'inerzia ('). ...........-.. mm/kgm(?) (*) 

4,5 Dimensioni dei peneumatici: anteriori: . . ..............06 ate ani tata 1a ae ite ia 

posteriori...) Ra ea nane VI 

5 Estensione dell’omologazione CEE per altri tipi di trattori 

Ss. Marchio di fabbrica 0 commerciale: . ...........Liir 

5.2 Tipo ROSA E RIO ESA CERI CORIO COAST ERRE SIONI ON 

5.3 Massa del trattore non zavorrato, con dispositivo di protezione montato e senza conducente: .................. 
DOLO RI I IA SORA PIO AO O RO RA RA) TE E kg 

54 Dimensioni dei peneumatici: anteriori... 

pesteilori.:...iuiine elle e i e aa ea 

6. Dati tecnici del dispusitivo di protezione 

6.1. Disegno d'insieme delia struttura del dispositivo di protezione è dei suoi attacchi al trattore 

6.2. Fotografie indicanti i dettagli degli aitacchi 

6.3 Breve descrizione del dispositivo di protezione, compresi il tipo di costruzione, i sostegni di attacco al trattore, i dettagli del 
nvestimento, i mezzi d'accesso e d'uscita normali e per l'uscita di emergenza, precisazioni suli'imbottitura interna © sulle 
caratteristiche antirololamento: . LL 


(*) Canvellare fa dicitura inutile. 
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64, Dimensioni 

6.4.1. Altezza delle nervature del tetto dal sedile caricajo/dal punto di-riferimento del sedile (*):;................, mm 

64.2, Altezza delle nervature del tetto dalla piattaforma del trattore: |... mm 

64,3. Distanza minima dal bordo del volante al dispositivo di protezione . ............. SlaLt Ni agree i mm 

644, Altezza totale del trattore con dispositivo di protezione montato:. . . ............. iero .. mom 

64.5. Larghezza totale del dispositivo di protezione: . ....... VIa o AL mm 

6.5. Dati sui materiali, qualità dei materiali, norme impiegate: ..,........ La rat DA ta a a -. 
Telaio principale: . .... PIERRO RR ea e ea ent {materiale e dimensioni) 
Attacchi: . .......... Re a A aria ae anna (materiale c dimensioni) 
Telo: sulla a Gato ea PRIA SEE I RIONE DE (materiale e dimensioni) 
Imbottitura interna:. ..............., AR ORAZRTA eree ra f (materiale e dimensioni) 
Bullonerie di montaggio: LL n e (qualità c dimensioni) 

7 Risultati delle prove 

14. Prove d’urto/carico (') e di schiacciamento 


Le prove d’urto/carico sono state eseguite a destra/sinistra (7), posteriormente, a desira/sinisira (*) anteriormente e 2 destra/sinistra 
(?} lateralmente. La massa di riferimento per calcolare la forza d'urto e di schiacciamento era di... ........... kg 


Le prescrizioni di prova concernenti le rotture e incrinature, la deformazione massima istantanea e la zona libera sono state rispettate/ 
non sono state rispettate (7), 


72. Deformazioni misurate dopo le prove 

Deformazione permanente: 

della parte posteriore verso sinistra: | LL... enna mm 
della parte posteriore verso destra:. . ....... ict nera I RIIESO Beth Siae oa mm 
della parte anteriore verso sinistra:. ....... l iran RAEE CORTI OSIO REVO VITO mm 
della parie anteriore verso destra: . .........-.....-0000 00 sere ia RIEN l +. MM 
laterale: 

anteriormente: . ....... RSI Ea” ilari e ESA SEE AE AIR dee DE 
posteriormente; . ...... sian a. x 1 Larplezge dA rai Ii Ù é 000000» MM 


anteriormente: . ............,...... LR PATIRE SUONI RE ent, AE AE IA IA TA rm 
POSCrommenle: . iii aa e ENEA SIP rali iter ta mm 
Differenza fra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua durante ia prova d'urto faterale: . . ... mm 
73 ladicazione € risultati dell'eventuale prova supplementare dinamica:. . ............. REI TECO TICO Cul 
8 Namero del verbale. ....., 000 ten 
9 Data: del-verbale: iii i RE RE I IA RR e E AS 
10. Fim: a nai aeree ee e da a La lg AL P didunlaa 


(") Cancellare la dicitura inutile a seconda del melodo di prova utihzzato 
(3) Cancellare fe diciture inutili. 


= 
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Il marchio di omologazione CEE è costituito: 


— da un rettangolo all’interno del quale è situata la lettera «e» minuscola, seguita da un numero o da un gruppo di lettere distintivi del paese che ha 
nilasciato l'omologazione: 


Da 
18, 
È 


11 per il Regno Unito, 
13 per il Lussemburgo, 
18. per la Danimarca, 
IRL per l'Irlanda, 
EL per la Grecia, 
P_ per il Portogallo; 
— da un numero di omologazione CEE cone ie E E oo di sa e a 


protezione Aniecgra avg ia iniag resistenza dei suoi attacchi al trattore, situato in una qualsiasi pesizione sotto e nelle 
vicinanze rettangolo; 


— dalle lettere V 0 SV, secondo che sia stata effettuata una prova dinamica (V) o statica (SV), seguite dalla cifra 2, aventi come significato quello di 
trattarsi di dispositivo di protezione ai sensi della direttiva. 


ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CEE 


TA 


a/3 î>30mm 


83 


Leggenda: Il dispositivo di protezione recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un dispositivo di protezione montato 
Soana sottoposto a prova dinamica e destinato a un trattore a carreggiata stretta va che ha ottenuto l'omologazione CEE in Belgio (e6} col 
numero 43. 
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Capo VII 


REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione 


MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE 


COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA CONCESSIONE, IL RIFIUTO, LA REVOCA O L'ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE 
CEE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE (A DUE MONTANTI ANTERIORI) PER QUANTO RIGUARDA LA SUA 
RESISTENZA, NONCHÈ LA RESISTENZA DEI SUOI! ATTACCHI AL TRATTORE 


Numero: di -omologazione CEE: L.A E e Dea RE at te be 
estensione (!) 

1. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo di protezione. . LL... 
2. Nome ed indirizzo del fabbricante del dispositivo di protezione: . ........... LL PROPIA 
3. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante del dispositivo di protezione: . . .....,.,..... a 
4. Marchio di fabbrica o commerciale e tipo del trattore al quale il dispositivo di protezione è destinato: . . ............... 
5. Estensione dell’omologazione CEE per il tipo (ì tipi) di trattore seguenti: LL... 


5.1. La massa del traltore non zavorrato, definito al punto 1.4. del capo III, supera/non supera (?) di oltre 5% la massa di riferimento impiegata 
per la prova 


5.2. Il metodo di attacco e i punti di montaggio sono/non sono (?) identici 


5.3. Tutti i componenti che possono servire da supporto al disposilivo di protezione sono/non sono (3) identici 


6. Presentato all'omologazione CEE in data. LL... 
7; «Liboratorio:di provai: ian e RR e n e DI e ale 
8. Data c numero del verbale del laboratorio: . LL... een 
9. Data di concessione/rifiuto/revoca dell'omologazione CEE (2)... 
10. Data di concessione/rifiuto/revoca dell'estensione dell'omotogazione CEE (A)... 

: N 7° SRI E ERRO OAEROTOIORC E INICORE RACE PORSI STRO SOTTOCOSTO TOTI TOT 
12: “Dalai: ca eran ele e e et a 
13. Sono allegati i documenti seguenti, che recano il numero di omologazione EEE di cui sopra (esempio: verbale di prova) . .... 
14. Eventuali Osservazioni LL eee 
1$:. Fifma.- ci Pala dal apra ae 


(*} ladicare evenieaimento 20 st (ralta di una prima, seconda, occ. ostensione dell'umologazione CEE rizialo. 
(*) Cancellare fe diciture inutili. 


_ 39 
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5.2. 


5.3. 


Capa-1X 


CONDIZIONI Di OMOLOGAZIONE CEE 
La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza del dispositivo di produzione e dei suoi attacchi al 
trattore è presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatatto. 


Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare, sul quale sono 
montati un dispositivo di protezione cd i suoi attacchi, debitamente omologati. 


Il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione verifica se ii tipo di dispositivo di protezione omologato è destinato ad essere 
montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'omologazione. Esso verifica in particolare se gli attacchi del dispositivo di protezione 
corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CEE. 

Il detentore dell'omotogazione CEE può chiedere che quest'ultima sia estesa per altri tipi di dispositivi di protezione. 

Le competenti autorità concedono detla estensione alle condizioni seguenti: 

il nuovo tipo di dispositivo di protezione cd i suoi altacchi a! trattore hanno formato oggetto di omologazione CEE: 

esso è progettato per essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'estensione dell'omotogazione CEE: 

gli attacchi del dispositivo di protezione ai trattore corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CEE. 


Uni scheda conforme al modello di cui all'allegato X, è allegata alla scheda di omologazione CEE per ciascuna omologazione o estensione 
dell’omologazione concessa o rifiutata. 


Le verifiche di cui ai punti 2 e 3 non sono effettuate qualora la domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore sia presentata 
contemporancamente alla domanda di cnclegone CRE di un tipo di dispositivo di protezione destinato ad essere montato sul tipo di 
trattore per il quale è chiesta l'omologazione CEE. 
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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione 


ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGAURDA LA RESISTENZA 
DEI PILOTI DI PROTEZIONE (A DUE MONTANTI ANTERIORI) E LA RESISTENZA DEI LORO ATTACCHI AL 
TRATTO 


Numero di omologazione CEE... ........... DA rele ia Eileen e eni Last 
RATA AAA RIESI ANZI RIESCI EI ITA SCORRE ROSPO ATA REIT è 0000 + ++. estensione ('} 
3. Marchio di fabbrica 0 commerciafe del trattore: | LL... 
2: “Tipo: di tratiore;:. pcb ut iena ee Pea Pera a ARISEGIRIT 7 e 
3. Nome cd indirizzo del costruttore del trattore: |. ....... Rae e Ie e ee e ra i e Lal . 
4. Eventualmente nome e indisizzo del suo mandatario... RIE AREAS E IO E 
$. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo di protezione. |. LL... . 
6. Estensione dell’omologazione CEE per il seguente tipo (per i tipi seguenti) di dispositivo di protezione: . ........... veia 
7. Trattore presentato all'omologazione CEE il... 
$. Servizio tecnico incaricato del controllo di conformità per l'omologazione CEE:. LL 
9. Data del verbale rilasciato da questo servizio: LL... 
19. Numero del verbale rilasciato da questo servizio: |. ......... ii RE: 
ti. L'omologazione CEE per quanto riguarda la resisienza dei dispositivi di protezione e la resistenza dei loro attacchi al trattore è 
concessafriftutata E)... iu ce nn e SR RA OE EER E I RAD gle RO EEA RR LO IR e 
12. L'estensione dell'omologazione CEE per quanio riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione c la resistenza dei loro attacchi ai trattore è 
concessa/rifiutata (3). ......... FRITTE CANTO LE OO RUE I E NE ARTE RES ni 
13.  LuOgo:. ...-000000 eee sl era pei 
lis. ‘Dali: urne oretta diete il anta ie Ra i dae ae 
iS... Fino ica aaa ol ea E E a a Vale alata go 


€) Indicare cventualincnte se si trutta di una pama, sovunda, occ, estensione dell'omologazione CES iniziale. 
(3) Cancellare ke dicpiure nuto. 


asd 
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ALLEGATO 2 


SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO, 
ZAVORRATURA E LIVELLI SONORI AMMISSIBILI 


Capo | 


SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO 


I serbatoi di carburante devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione. Essi devono soddisfare alle prove di tenuta 
stagna effettuate dal costruttore, ad una pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio e, in ogni caso, pari almeno a 1,3 
bar. Qualsiasi eventuale sovrappressione oogni pressione che superi ta pressione di servizio deve essere automaticamente compensata 
mediante dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza, ecc.). Gli orifizi d'aerazione devono essere concepiti in modo da 
prevenire ogni rischio di infiammazione del carburante. IH carburante non deve poler uscire attraverso il tappo del serbatoio o i 
dispositivi previsti per compensare la sovrappressione, neppure in caso di capovolgimento completo del scibilcio: nun tollerato solo 
uno sgocciolamento. 


I serbatoi di carburante devono essere installati in modo da essere protetti dalle conseguenze di un urto frontale o di un urto alla parte 
posteriore del trattore; le parti sporgenti, i bordi taglienti, ecc. devono essere evitati nelle vicinanze dei serbatoi. 


Capo Il 


ZAVORRATURA 


Se il trattore deve essere munito di zavorre per soddisfare alle altre prescrizioni previste per l'omologazione CEE, queste devono essere fornite 
dal costruttore del trattore adatte alla posa e debbono recare il marchio della ditta costruttrice, nonché l'indicazione del loro peso approssimativo in 


chilogrammi. 


1.3 


14. 


1.4.1 


Capo IN 
Livelli sonorì ammissibili. 
Limiti. 
Il livello sonoro dei trattori dî cui all'articolo Ù della prescnie dircitiva, misurato nelle condizioni previste dal presente allegato, non 
deve superare i seguenti limiti: 
89 dB(A) per trattori aventi un peso a vuoto superiore a 1,5 tonnelfute; 
#5 dA) per trattori aventi un peso è vuoto inferiore o pari a 1,5 tonnellate. 
Strumenti di misura. 


Le misure del rumore provocato dai trattori sono effettuate mediante un funometro conforme al lipo descritto neila pubblicazione 
n, 179, prima edizione 1965, della commissione elettroiccnica internazionale. 


Condizioni di misura. 


Le misure sono effettuate al trattore vuoto in una zona sgombra e sufficientemente silenziosa {rumore circostante e rumore del vento 
inferiori di almeno 10 dB(A) al rumore da misurare). 


Questa zona nuò essere costituita, per esempio, da uno spazio aperto di 50 nietri di raggio, Ta cui parte centrale, per almeno 20 metri di 
raggio, deve essere praticamente orizzontale e rivestita di cemento, di asfalto o ultro materiale analogo c non deve essere ricoperta di 
neve farinosa, di erbe alte, terra soffice o cenere. Il rivestimenio della pista deve essere tale che i picumatici non producano runiore 
eccessivo. Questa condizione è valida soltanto per la misura del rumore dei Lrittori in movinicalo. 


1 e inisure sono fatte con (empo sereno c vento debole. Nessun'altra persona all'infuuri dell'osservatore che eifeltrza da lettura dello 
sirumento deve rimanere nelle vicinanze del trattore o del microfono, poiché la presenza di spettatori può influenzare sensibilmente ke 
letture dello strumento, quando tali spettatori si irovano nelle vicinanze del Lrattore o du microfono, Ogni punia estranca ale 
caratteristiche del livello sonoro generale non è presu in considerazione nella lettura 


Metodo di misura. 


Misura di rumore dei trattori in movimento (per lu omologazione). Si effettuano alineno due misure su ciascun Taio del trattore 
Possony essere effettuate misure preliminari di regolezione, che però non sono prese in considerazione, 


II microfono È collocato a 1,2 metri dal suofo e a unu distanza di 7,5 metri dell'asse di marcia CC del trallore, misurata sevondo fa 
perpendicolare PP'u tal: asse (figura 1). 
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Sulla pista di prova sono tracciate due linee AA° c BB' parallele alla inca PP' e situate a 10 metri anteriormente e posteriormente a tale 
linea. / trattore è portato a velocità costante, alle condizioni in appresso specificate, fino alla linca AM. In questo momento, 
l'acceleratore è spinto a fondo con la massima adeguata rapidità. L'acceleratore è mantenuto in questa posizione fino a che la parte 
posteriore del trattore (') abbia superato ta linea BB', poi viene staccato il più rapidamente possibile. 


La massima intensità rilevata costituisce il risultato della misura. 


14.1.1, La velocità da considerare sarà uguale ai tre quarti delle velocità massima raggiungibile con il rapporto più elevato utilizzato su 
strada. 

14.12. Interpretazione dei risultati. 

1.4.1,2.1. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, # risultato di ogni misura è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito 
di 1 d8 (A). 

14,1.2.2. Le misure sono considerate valide x il divario fra due misure consecutive effettuate sullo stesso lato del trattore non supera 2 dB(A). 


1.4.1,2.3. Il vétore preso in'vonsiderazione è il risultato più clevato delle misure. Se tale‘valore è superiore di non pia di 4 dB(A) al livello 
massimo ammissibile e per la categoria alla quale appartiene il trattore, si procede ad una seconda serie di due misure: Tre dei quattro 
nisultati così ottenuti devono rientrare nei limiti prescritti. 


142. Misura del rumore dei trattori fermi (non per l'omologazione ma deve essere registrato). 

1.4.2.1. Posizione del fonometro. 
I punto di misura è il punto x indicato nella figura 2; che si trova ad una distanza di 7 m dalla più vicina superficie del trattore. 
H microfono è collocato a 1,2 m dali suolo. 

14.22, Numero di misure. 
Si effettuano almeno due misure. 

142,3. Condizioni di prova del traitore. 
Il motore di un traitore senza regolatore di velocità è portato al regime che dà un numero di giri equivalente ai tre quarti del numero 
dei giri al minuto che, secondo il costruttore, corrisponde alla potenza massima del motore. Il numero di giri al minuto del motore è 
misurato mediante uno strumento indipendente, per esempio un banco a rulli e un tachimetro. Se il motore è munito di un regolatore di 
velocità, che impedisce che il motore superi il numero di giri corrispondente alla sua potenza massima, lo si fa girare alla velocità 
massima consentita dal regolatore. 
Prima di procedere alle misure, il motore è portato alla sua temperatura normale di funzionamento. 

142.4. Interpretazione dei risultati. 
Tutte le letture del livello sonoro sono indicate nel verbale. 
È indicato eventualmente anche il criterio di valutazione della potenza dei motore. 


Nel verbale deve figurare anche il carico del trattore. Le misure sono considerate valide se il divario tra due misure consecutive 
effettuate sullo stesso lato del trattore non supera 2 dB(A). 


È considerato risultato della misura il valore più clevato. 


LIA Dispositivo di scappamento (silenziatore). 


bi.k. Se il trattore è munito di dispositivi destinafi a ridurre il rumore dello scappamento (silenziatore), si osservano le prescrizioni del 
presente punto Il. Se il condotto di aspirazione del motore è munito di un filtro ad aria, necessario per-garantire l'osservanza del 
livello sonoro ammissibile, tale filtro si considera parte del silenziatore e le prescrizioni del presente punto H sono del pari applicabili a 


questo filtro, 
112. Lo schema del dispositivo di scappamento deve essere allegato alla scheda di omologazione del’ trattore. 
113. Sul silenziatore dovranno essere indicati in caratteri ben leggibili ed indelebili la marca ed il tipo. 
Î1.A4, 1 materiali assorbenti fibrosi possono essere impiegati nella costruzione del silenziatore solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
134.1, I maicrizli assorbenti fibrosi non devono trovarsi nelle parti del silenziatore attraversate dai gas; 
11,42, di agni devono garantire il mantenimento in posto dei materiali assorbenti fibrosi per tutta la durata di utilizzazione del 


t'} Sc Finneme del Luttore comprende un rimorchio, non sarà cauto costo def rimorchio per i passeggio della finca. BO'. 
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11.4.3, « + materiali assorbenti fibrosi devono resistere ad una temperatura (*C) superiore di almeno il 20% alla temperatura di funzionamento 
che si può presentare nella parie del silenziatore in cui si trovano ivmateriali assorbenti fibrosi. 


Microfono 


70m 


Figura 2 


1.1.2, 


1.1.3. 
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ALLEGATO 3 
DISPOSITIVO DI STERZO 


DEFINIZIONI 

«Dispositivo di sterzo» 

dna sterzo» si intende il dispositivo compiéto che hi la funzione di ottenere ii cambiamento della direzione di marcia 
I dispositivo di sterzo può comprendere: 

— l'organo di comando, 

— la trasmissione 

— k ruote direttrici, 

— tventualmente, un dispositivo speciale allo a produtre l'energia ausiliaria o l'energia indipendente. 


«Organo di comando» 
Per «organo di comando» si intende l'organo direttamente azionato dal conducente per dirigere ii trattore. 
«Trasmissione» 


Pet «trasmissione» si intende l'insieme degli elementi compresi tra l'organo di comando e le ruote diretirici, esclusi i dispositivi speciali 
di cui al punto 1.1.4. La trasmissione può essere meccanica, idraulica, pneumatica, cleltrica o mista. 


«Ruote direttrici» 

Per «ruote direttrici» si intendono: 

— leruote ta cui direzione rispetto al trattore può essere modificata direttamente o indirettamente per otienere il cambiamento della 
direzione di marcia del trattore; 

— le ruote dei trattori articolati; 


— le ruote dei trattori per i quali il cambio di direzione si ottiene mediante differenziazione della velocità delle ruote di uno stesso 
asse. 


Le ruote autodirettrici non sono ruote direttrici. 


«Dispositivo speciale» 

Per «dispositivo speciale» si intende ta parte dei dispositivo di sterzo che fornisce l'energia ausiliaria o l'energia indipendente. 
L'energia ausiliaria e l'energia indipendente possono essere prodotte con sistema meccanico, idraulico, pneumatico, elettrico 0 
musto (per esempio con pompe ad olio, compressori pneumatici, accumulatori, ecc.), 

Varie categorie di dispositivi di sterzo. 

A seconda della sorgente dell'energia trasmessa alle ruote direttrici, si distinguono le seguenti categorie di dispositivi di sterzo: 
sterzo manuale nel quale tale energia è fornita esclusivamente dall'energia muscolare del conducente; 


sterzo assistito nel quale tale energia è fornita dall'energia muscolare del conducente e dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.; 
1 dispositivi di sterzo nei quali l’energia è esclusivamente fornita, in condizioni normali, dai dispositivi speciali di cui al punto 
1.1.4., ma che in caso di cedimento di tali dispositivi speciali consentono di utilizzare l'energia muscolare del conducente per 
oitenere la sterzatura, sono considerati comc «sterzo assistito»; 

sterzo asservito nel quale tale energia è fornita dall'energia muscolare del conducente e dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.; 


sterzo asservito nel quale tale energia è fornita esclusivamente dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4, 

«Forza sul comando» 

Per «forza sul comando» si intende la forza esercitata dal conducente sull’organo di comando per dirigere il trattore. 
PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE, DI MONTAGGIO E Di CONTROLLO 

Prescrizione generale 

Il dispositivo di sterzo deve garantire una guida facile e sicura del trattore c deve rispondere alle prescrizioni particolari di cui al 


punto 2.2. 
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Organo di comando 


L'organo di comando deve essere maneggevole c facilmente impugnabile; csso deve essere concepito in modo du permettere una 
sterzatura progressiva. l! senso del movimento impresso all'orgapo di camaado deve corrispondere al voluto mutamento della 
direzione di marcia del trattore. 


La forza sul comando occorrente per descrivere un cerchio di 12 m di raggio al momento del passaggio dalla direzione rettilinea alla 
sterzatura non deve superare 25 daN. Nei dispositivi di sterzo assistito non inlegrati ad altri dispositivi, nel caso in cui l'energia 
ausiliaria venisse a mancare, la forza sul comando non deve superare 60 dal. 


Per il controllo della prescrizione di cui al punto 2.2.1.2., il trattore deve essere condotto in modo da descrivere su strada asciutta, 
piana e di buona aderenza una spirale con parienza in rettilineo ad una velocità di 10 km/h. La forza sul comando si rileva fino al 
momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde ad un cerchio di 12 m di raggio. La durata della manovra (tempo intercorso dal 
momento in cui l'organo di comando comincia ad essere azionato fino al momento in cui esso raggiunge la posizione per la misura) 
non deve essere superiore a 5 s nei casi normali ed a 8 s in caso di cedimento del dispositivo speciale. Deve essere effettuata una 
sterzatura verso destra ed una verso sinistra. 


All'atto della prova il trattore deve avere il peso massimo tecnicamente ammesso; la ripartizione di questo peso sugli assi e la pressione 
dei pneumatici devono corrispondere alle indicazioni fornite dal costruttore. 


Trasmissione 
1 dispositivi di sterzo non devono avere né trasmissioni elettriche ne trasmissioni esclusivamente pneumatiche. 


Le trasmissioni debbono essere concepite in modo da sopportare le sollecitazioni alle quali sono soggette durante il funzionamento. 
Esse debbono essere facilmente accessibili agli effetti della manutenzione e del controllo. 


Qualora i dispositivi di trasmissione non siano di tipo esclusivamente idraulico, la guida del tratiore deve essere possibile anche in caso 
di mancato funzionamento degli organi di trasmissione idraulica 0 pneumatica. 


I dispositivi di sterzo con organi di trasmissione puramente idraulici e i relativi dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. debbono 
soddisfare alle seguenti condizioni: 


il circuito o parti di esso debbono essere protetti contro una presstone eccessiva da uno o più dispositivi di fimitazione di pressione; 


1 dispositivi di.limitazione di pressione debbono essere tarati in modo da noti ‘superare la pressione T pari alla pressione massima di 
funzionamento indicata dal costruttore; 


le caratteristiche e dimensioni delle tubazioni debbono essere tali che le tubazioni resistano a quatiro volte ta pressione T (pressione di 
taratura dci dispositivi di limitazione di pressione); le tubazioni debbono essere disposte sul trattore in punti riparati, in modo che i 
rischi are a causa di urto o di scosse vengano ridotti al minimo e i rischi di rottura per attrito possano essere considerati - 
trascurabili. 


Ruote diretirici 


Tutte le ruote possono essere direttrici. 


Dispositivi speciali 


1 dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.. utilizzati-nellc categorie di sierzatura definite ai punti 1.2.i 2. e 1.2.1.3. sono ammessi alle 
condizioni seguenti: 


Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo assistito. definito al punto 1 2 1/2, la guida del trattore deve essere possibile anche in 
caso di mancato funzionamento dei dispositivi speciali come è stato già precisato al punto 2.2.1.2. Quando lo sterzo assistito non 
dispone di una propria fonte di energia, esso deve disporre di un proprio accumulatore di energia. Detto accumulatore di energia può 
essere sostituito da un dispositivo autonomo che assicuri con priorità l'alimentazione di energia del dispositivo di sterzo sugli altri 
sistemi collegati con la comune fonte di energia. Fatte salve le disposizioni dell'Allegato 6 al D.P.R. 10 febbraio 1981 n. 212 relative al 
frenaggio, qualora csista una connessione idraulica tra il dispositivo di sterzo idraulico e il dispositivo di frenaggio idraulico e qualora 
due dispositivi siano alimentati dalla stessa fonte di energia lo sforzo per azionare il dispositivo di sterzo non deve superare 40.daN in 
caso di non funzionamento di uno dei due sistemi». 


Se l'energia utilizzata è costituita dall'aria compressa, il relativo serbatoio deve essere protetto con una valvola di sbarramento 
unidirezionale. 


Quando, in condizioni normali, l'energia è esclusivamente fornita dai dispositivi speciali di cui ai punto 1.1.4., lo sterzo assisuto deve 
essere munito di ua segnale ottico o acustico che entri in azione qualora, in caso di cedimento di detti dispositivi speciali, lo sforzo 
necessano per azionare il comando superi 2.5 daN. 


Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo asservito definito al punto 1.2.1,3., ammessi se a trasmissione puramente idraulica, in 
caso di mancato funzionamento del dispositivo speciale deve essere possibile effettuare, mediante un dispositivo speciale ausiliario, le 
duc manovre di cui al punto 2.2.1.3, Il dispositivo speciale ausiliario può essere un serbatoio di aria 0 gas compressi. Si possono 
utilizzare come dispositivo speciale ausiliario una pompa ad olio oppure un compressore d'aria quando l'avviamento di tale 
dispositivo è collegato con il movimento delie ruote del truttore c non può essere disavcoppiato. I mancato funzionamento del 
dispositivo speciale deve essere indicato da un segnale ottico oppure acustico. 


Se il dispositivo speciale è pneumatico, esso deve essere munito di un serbatoio di aria proprio, protetto con una valvola di 
sbarramento unidirezionale. 1 volume di questo serbatoio d'aria deve essere calcolato in modo che siano possibili «imeno sette 
manovre complete (da un finc corsa all’altro) prima che la pressione del serbatoio scenda alla metà della pressione di funzionamento; 
la prova deve essere effettuata con le ruote direttrici sollevate dal suolo, 
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ALLEGATO 4 


VELOCITÀ MASSIMA 


L VELOCITA MASSIMA PER COSTRUZIONE 

LI. Per l'omologazione, fa velocità media è misurata su pista rettilinea, percorsa nci due sensi di marcia con partenza lanciata. La pista 
deve essere compatta, della lunghezza minima di 100 m e con superficie piana; sono tuttavia ammesse pendenze dell'1,5% al massimo. 

12. Al momento della prova, il trattore è scarico, in ordine di marcia, senza zavorra o speciale attrezzatura e la pressione dei pneumatici è 
quella prescritta per l’uso su strada. 

1.3. di momento della prova, il trattore è munito di pneumatici nuovi aventi il raggio massimo di rotolamento previsto dal costruttore per 

trattare. 
14. Il rapporto di trasmissione utilizzato al momento della prova è quello corrispondente alla velocità massima del veicolo, ed il comando 


di alimentazione di carburante è spinto a fondo. 


1.5. Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, derivante dal suo 
carico parziale, è ammesso, all'atto dell’omolagazione, che la velocità misurata superi del 10% il valore di 25 km/h. 


1.6. Perché le autorità competenti per l'omologazione dei trattori possano calcolare la velocità massima icorica dei trattori stessi, i 
costruttori precisano a titolo indicativo il rapporto di trasmissione, l'avanzamento effettivo delle ruote motrici a giro completo, 
nonché il numero dei giri del motore a potenza massima, con comando di alimentazione spinto a fondo e regolatore, se esiste, tarato 
come previsto dal costruttore. 


2. PIATTAFORMA DI CARICO 
2.1. Il centro di gravità della piattaforma deve essere situato tra gli assi. 
22. Le dimensioni della piattaforma devono essere tali che: 


— la lunghezza non superi 1,4 volte la carreggiata anteriéfe o posteriore del trattore; 
— la larghezza non superi quella massima complessiva del trattore non attrezzato. 


2.3. La piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del trattore. 

24. I) piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm ai di sopra del suolo. 

2.5, Ji montaggio ed il tipo della piattaforma devono essere tali che, a carico normale, il campo di visibilità del conducente resti sufficiente 
e che i vari dispositivi regolamentari di illuminazione e di segnalazione luminosa possano continuare a svolgere la loro funzione. 

2.6. La piattaforma di carico dev'essere amovibile; essa deve essere fissata al trattore in modo da escludere il pericolo che se ne distacchi 
accidenta!mente. 
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ALLEGATO 5 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO (PROVE STATICHE) 


Capo I 
CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE 


DEFINIZIONE 


Per dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio di sicurezza), qui di seguito denominato «struttura di 
protezione», si intendono le strutture istallate sui trattori aventi essenzialmente lo scopo di evitare ovvero limitare i rischi per il 
conducente in caso di capovolgimento del trattore durante un'utilizzazione normale 


Le strutture di cui al punto 1.1. sono caratterizzate dal fatto che, durante le prove previste dai capi Il c 111, garantiscono uno spazio 
libero sufficientemente ampio di salvagtardare l'integrità fisica del conducente, 


PRESCRIZIONI GENERALI 


Tutte k strutture di protezione, nonché i loro attacchi al trattore, devono essere progettate e costruite in modo da assicurare che sia 
raggiunto lo scopo essenziale di cui al punto 1. 


Questa condizione si ritiene soddisfatta se sono rispettate le prescrizioni dei capi li e il. 


DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 


La domanda di omologazione CEE, per quanto riguarda la resistenza delle strutture di protezione, nonché la resistenza degli attacchi 
al trattore, deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal fabbricante del dispositivo di protezione o dai rispettivi mandatari. 


Essa deve essere accordata dei documenti in triplice copia e delle indicazioni seguenti: 


-- disegno complessivo in scala o con l'indicazione delle dimensioni del dispositivo di protezione. in particolare, tale disegno deve 
riprodurre in dettaglio le parti degli attacchi; 


- fotografie laterali c del retro con dettagli degli attacchi; 

- - breve descrizione della stmittura di protezione, compresi il tipo di costruzione, i sistemi di attacco al trattore e, se necessario, i 
dettagli del rivestimento, le vie d'accesso e le possibilità di uscita, precisazioni sulla imbottitura interna c sui dispositivi 
antirotolamento, nonché dettagli sul sistema di riscaldamento c di ventilazione; 
dati sui materiali usati per lc strutture e per gli elementi di fissaggio della struttura di protezione (vedi capo V). 


AI servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un trattore rappresentativo del tipo di trattore al quale è 
destinata la struttura di protezione da omologare. Tale trattore è munito della struttura di protezione. 


Il detentore dell’omologazione CEE può chiederne l'estensione ad altri tipi di trattori. Le competenti autorità che hanno concesso 
l'omologazione CEE iniziale accordano l'estensione richiesta se la struttura di protezione e il tipo o i tipi di trattore, per i quali è 
nchiesta l'estensione dell'omologazione CEE iniziale, soddisfano alle condizioni seguenti: 

— la massa del trattore vuoto definita nel capo II, punto 1.3., non supera di oltre il 5% la massa di riferimento utilizzata per ta prova; 
— il sistema di attacco c gli clementi di montaggio sul traitore sono identici; 

— 1 componenti, come i parafanghi o il cofano, che possono servire da sostegno alla struttura di protezione, sono identici; 
- lacollocazione e le dimensioni critiche del sedile all’interno della struttura di protezione, nonché le posizioni relative alla struttura 


e del trattore, devono essere tali che la zona libera rimanga protetta dalla struttura durante ie varie fasi delle prove e nonostante le 
deformazioni subite. 


ISCRIZIONI 

Ogni struttura di protezione conforme al tipo omologato deve recare le seguenti iscrizioni: 
marchio di fabbrica o commerciale; 

marchio di omolagazione conforme al modello di cui al capo VI; 

numero di serie della struttura dî protezione; 

marca c tipo, o tipi, dei trattori at quali è destinata fa struttura di protezione. 

Tali indicazioni devono essere riportate su una targhetta. 


Le iscrizioni devono essere apposte in modo da essere visibili, leggibili ed indelebili. 


NA. - fe 


16-1-1992 Supplemento ordinario alli GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 
rr ————12424Z#7YST-_YT ——r—rt—@ém€m@@m@—@—@—@—@“ ooo IR —— st 
Capo II 


CONDIZIONI PER LE PROVE DI RESISTENZA DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE E DEI LORO ATTACCHI AL TRATTORE 


I. PRESCRIZIONI GENERALI 


14. Scopo delle prove. 


Le prove vengono eseguite mediante appositi dispositivi e servono a simulare i carichi sopportati dalla struttura di protezione in caso 
di capovolgimento del trattore. Tali prove, descritte nel capo III, consentono di verificare la resistenza della struttura dì protezione e 
dei suoi attacchi al trattore nonché di tutte le parti di quest’ultimo che trasmettono il carico di prova. 


42. Preparazione per la prova. 


12.1. La struttura di protezione deve essere conforme alic specifiche della prodifzione di serie. Deve essere montata in conformità dei 
metodi prescriiti dal fabbricante per l'atiacco ad uno dei trattori per i quali è stata progettata. Per questa prova non è richiesto un 
trattore completo; tuttavia la struttura di protezione e le parti del trattore da sottoporre alla prova alle quali essa è fissata dovranno 
rappresentare un insieme funzionale, qui di seguito denominato «complesso». 


122. Il complesso deve essere fissato al banco di prova in modo che i relativi elementi di attacco non subiscano, rispetto alla struttura di 
protezione, deformazioni significative sotto carico. Durante l'applicazione del carico l'ancoraggio del complesso sul banco di prova 
non deve modificare la resistenza del complesso stesso. 


12,3, ll complesso deve essere sostenuto e fissato 0 modificato in modo che l'energia di prova venga interamente assorbita daili struttura di 
protezione e dai suoi attacchi agli elementi rigidi del trattore. 
1.2.3.1 Ai fini di conformità a quanto disposto al punto 1.2.3, fa modifica bloccherà il sistema di sospensione del trattore in modo da evitare 


che cesso assorba la pur mînima parte dell'enorgia di prova. 
124.. Ai fini dell'esecuzione delle prove, sul trattore verranno montate tutte le parti strutturali di serie che possono incidere sulla resistenza 
del dispositivo di protezione o essere necessarie per la prova di resistenza. 


Anche le parti che possano determinare un rischio nella zona libera devono essere presenti in modo che possa venire accertata la loro 
conformità con le prescrizioni del punto 4. 


13. Massa del trattore. 


La massa di riferimento m, impiegata nelle formule (vedi capo III} per calcolare le energie e la forza di schiacciamento, deve essere 
almeno uguale a quella definita al punto 2.4 del decreto del Presidente della Repubblica It gennaio 1980, n. 76 (cioé, senza accessori 
facoltativi, ma con fiquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, dotazione attrezzi e conducente) più la struttura di protezione, 
meno 75 kg. 


Non si tiene conto delle zavorre anteriori o posteriori facoltative, della zavorratura dei pneumatici, degli accessori e apparecchiature 
portate e di qualsiasi aftro componente speciale. 


2 APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE 

2.1. Prove di carico orizzontale (laterale e longitudinale). 

2.1.1. Materiale, attrezzatura e ancoraggi atti a fissare saldamente i! complesso al banco di prova, indipendentemente dalia presenza di 

2.1.2. Dispositivo per applicare una forza orizzontate sulla struttura di protezione, come indicato alle figure 1 e 2 del capo IV mediante una 
trave rigida. 

2.1.2.1. La dimensione verticale dell'estremità della trave rigida deve csscre di 150 mm. 

2,1.2.2. Devono essere presi appositi accorgimenti affinché il carico sia distribuito uniformemente, perpendicolarmente alla direzione del 


carico e su una trave la cui lunghezza sia compresa tra 250 e 700 mm, e che abbia, entro tali limiti, una lunghezza esattamente 
multipla di 50 mm. 


2.1.2.3. 1 bordì della trave che si trovano a contatto con la struttura di protezione dovranno essere conversi, con un raggio di raccordo non 
superiore a 50 mm, 


2.1,24. Si devono inserire giunti universali o mezzi equivalenti affinché il dispositivo di carico non faccia ruotare o traslare fa struttura in una 
direzione diversa dalla direzione di carico. 
2.1.2,5, Se il tratto della struttura di protezione che sopporta il carico non è rettilineo nel piano orizzontale e perpendicolare aîta direzione di 


applicazione del carico stesso, è necessario frapporre un’adatta zeppa fra trave e struttura in modo da distribuire it carico su tutto il 
tratto. 


21,3, Attrezzatura destinata a misurare, entro i limiti delle possibilità tecniche, l'energia assorbita dalia struttura di protezione e dalle parti 
rigide del trattore cui cessa è fissata, misurando per esempio la forza applicata e io spostamento del punto di applicazione sulla retta di 
azione della forza rispetto ad un punto del telaio del trattore. 


2.1.4. Mezzi per verificare che nel corso della prova nessuna parte delta struttura di protezione ha causato interferenza con la zona libera. 
Può essere usato un dispositivo conforme alle figure 6 del capo IV. 


ME (ET 
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22. Prove di schiacciamento (anteriore e posieriore). 

221. Materiale attrezzatura e ancoraggi atti a ‘fissare saldamente il trattore al suolo, indipendentemente dai pneumatici. 

2,22. Mezzi per applicare alla struttura di protezione una forza verticale, come indicato alla figura 3 del capo IV, la trave rigida per lo 
schiacciamento deve avere la larghezza di 250 mm. 

2.2.3, Attrezzatura per misurare la forza verticale totale applicata. 

2.24.- Mezzi per verificare che nessuna parte della struttura di protezione ha interferito con la zona fibera nel corso della prova Può essere 


impiegato un dispositivo conforme alle figure 6 del capo IV 


2.3, Tolleranze sulle misure. 

23.1. Dimensioni: + 3 mm. 

2.3.2. Deformazione: + 3 mm. 

2.3.3. Massa del trattore: + 20 kg. 

23.4, Carichi e forze: + 2 %. 

2.3.5. Direzione del carico: scarto rispetto alle direzioni orizzontale e verticale indicato nel capo Ill: 


— all’inizio della prova, a carico nullo: + 2° 
— nelcorso della prova, sotto carico: 10° sopra l'orizzoniale c 20° sotto Porizzontale. Tali scarti devono essere mdotti il più possibile. 


3. PROVE 

3.1. Prescrizioni generali 

3.1 Sequenza delle prove 

3.51.11. La sequenza delle prove è la seguente: 

ARARE Carico longitudinale (vedi capo Îlì punto 1.2.). 


Per i trattori nei quali almeno il 50 % della massa definita al punto 1.3 grava sulle ruote posteriori, il carico longitudinale viene 
applicato posteriormente (caso 1). Per gli altri trattori, il carico longitudinale viene applicato anteriormente (caso 2). 


3.1.1.1.2. Prima prova di schiacciamento. 


La prima prova di schiacciamento viene effettuata sull'estremità della struttura di protezione sulla quale è stata effettuata la prova di 
canmco longitudinale, cioé 


posteriormente nel caso i (vedi capo III punto 1.5); 
anteriormente nel caso 2 {vedi capo Hil punto 1.6): 
3.t.1.1,3, Carico laterale (vedi capo HI punto 1.3). 


4.LL1.4, Seconda prova di schiacciamento. 


La seconda prova di schiacciamento vicne effettuata sull’estremità della struttura di protezione opposta a quella su cui è stato 
applicato il carico longitudinale, cioé 


anteriormente nel caso 1 (vedi capo 11} punto 1.6); 
postersormente nel caso 2 (vedi capo II punto 1.5): 
3.4.1,1.5. Seconda prova di carico longitudinale (vedi capo HI punto 1.7). 


Deve cssere effettuata una seconda prova di carico sui trattori muniti di una struttura di protezione ribaltabile, qualora il carico 
longitudinale (precedente punto 3.î.1.1.1) non sia stato applicato nella direzione in cui la struttura di protezione si sarebbe ribaltata. 


31412. Sc una parte qualsiasi dell'attrezzatura di attacco si spezza o si sposta durante la prova, quest'ultima deve essere ripetuta. 
3.1.1.3. Durante le prove non si deve procedere a riparazioni o regolazioni del trattore o della struttura di protezione. 
3I.L2. Curreggiu!a 


Le ruote devono essere iolte o la carreggiata regolata in memiera da non determinare interferenze con la struttura di protezione nel 
corso delle prove. 


3.13. Rimozione degli elementi «he non generano rischio 


Tutti gli elementi del trattore e della struttura di proiezione che, in quanto unità complete, cosutbiscono mà protezione fidr di 
conducente, anche contro le intemperie, sono forniti con il 'traitore destinato al controllo. 


il complesso può essere sottoposto alla prova privo di parabrezza, fincstrini faterali e lunotto posteriore in vetro di sicurezza 0 
matenale analogo, nonché di qualsiasi pannello amovibile, di elementi o accessori che non abbiano una funzione di rinforzo 
struttmiaie e che non possano costituire alcun rischio in caso di capovolgimento, 


cup 
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Strumentazione 


La struttura di protezione verrà dotata della strumentazione occorrente per rilevare i dati necessari per tracciare il diagramma 
forza/deformazione (vedi figura 4 dei capo IV). Le deformazioni totale e permanente della struttura di protezione sono misurate e 
annotate in ogni fase della prova (vedi figura 5 del capo IV). 


Direzione del carico 


Qualora il sedile non sia situato nel piano mediano del trattore e/o nel caso di struttura a resistenza non simmetrica, il carico lalerale 
na applicato sul fato in cui può verificarsi più facilmente un’interferenza con ta zona libera nel corso delle prove (vedi anche capo 
H punto 1.3). 


CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE 


Una struttura di protezione presentata all'omologazione CEE è considerata conforme alle prescrizioni refative alla resistenza se, dopo 
le prove, sono soddisfatte le seguenti condizioni: 


non si è prodotta interferenza tra la struttura di protezione ed una qualsiasi parte della zona libera definita al punto 3,1 del capo III, e 
nessuna parte della zona libera si è travata fuorì della protezione della struttura durante ie prove specificate ai punti 1.2, 1.3, 1.5, 1.6€, 
se del caso, al punto 1.7 del capo III. 

Se è stata effettuata una prova di sovraccarico, la forza applicata durante la fase in cui viene assorbita l'energia specifica deve essere 
superiore a 0,8 Fmas applicata al tempo stesso durante la prova principale e durante la prova di sovraccarico in questione (figure 4 be 
4c del capo IV). 

Durante le prove, non può verificarsi alcun attrito tra la struttura di protezione c la struttura del sedile. 


Nei momento in cui durante ciascuna prova obbligatoria di carico orizzontale viene raggiunta l'energia necessaria, la forza deve essere 
superiore a 0,8 Fmax. 


Inoltre, nessun'altro elemento deve presentare un particolare pericolo, come per esempio, per il conducente, l'insufficiente imbottitura 
della parte interna del tetto o di qualsiasi altro punto contro cui il conducente rischia di battere il capo. 


VERBALE DI PROVA 


Il verbale di prova deve essere accluso alla scheda di omologazione CEE di cui ai capo VII. Un modello di verbale è riportato nel capo 
V. Nel verbale deve figurare quanto segue: 


descrizione generale della forma e della costruzione della struttura di protezione {vedi capo V per le dimensioni obbligatorie), inclusi 
l'ingresso normale e l'uscita di emergenza, il sistema di riscaldamento e di ventilazione, nonchè altri avcessori, qualora esistano e siano 
tali da interferire con la zona libera o da custituire un rischio; 

precisazioni circa quulsiasi dispusitivo speciale, come i dispositivi antirotolamento; 

brevi indicazioni circa l'imbottitura interna; 

indicazione del tipo di parabrezza c di vetri utilizzati nonché di qualsiasi marchio di omologazione, CEE o meno, appostovi, 


Se l'omologazione CEE deve essere cstesa ad altri tipi di trattori, il verbale deve indicare esattamente gii estremi del verbale 
dell'omologazione CEE iniziale e dati precisi in ordine alle condizioni di cui al punto 3.4 del capo I. 


Nol verbale deve essere chiaramente indicato il tipo di trattore (marca, tipo e denominazione commerciale, ecc.) usato durante lc 
prove e i tipi ai quali Ja struttura di protezione è destinata. 


SIMBOLI 

m, = massa di riferimento del trattore (kg) definita al punto 1.3; 

D = deformazione (mm) della struttura nel punto di applicazione del carico lungo l'asse di applicazione; 
D' = deformazione (mm) del dispositivo per l'energia calcolata necessaria; 

F = forza di carico stativo (N) (Newton); 

Fux = massima forza statica sviluppata durante l'applicazione del carico (N); ccccituato il sovraccarico; 

F' = forza per lenergia calcolata necessaria; 

F-D = diagramma forza/deformazione; 

E, = cnergia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico laterale, (5) (Joule), 

En = energia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico longitudinale, (1); 

En: = energia immessa da assorbire durante l'applicazione del secondo carico longitudinale supplementare, (3); 
F, = forza applicata posteriormente durante lu prova di schiacciamento, (N); 

Fi = forza applicata anteriormente durante la prova di schiacciamento, (N); 


nu 5% -- 
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PROCEDURA DI PROVA 


PROVE DI CARICO ORIZZONTALE E DI SCHIACCIAMENTO 
Disposizioni generali per lè prove di carico orizzontale. 


Levichi spplicali alle Rinviata dovone casse Ge ifvaii nindiente pus Lene Aida conforme se pression co pun 211 dl esro 

HI, disposta perpendicolarmente alla direzione di applicazione del carico; la trave rigida può essere munita di un dispositivo che le 
impedisca di slittare lateralmente. La velocità di deformazione sotto carico non deve superare 5 mm/s. Non appena il carico vieno 
applicato, F e D vengono registrate simultaneamente, ai fini dell’accuratezza di misurazione, per incrementi di deformazione non 
superion a 15 mm. Una volta iniziata l'applicazione, 8 carico non deve essere ridotto sino al completamento della prova; è però 
ammesso se necessario interromperne l'aumento allo scopo, per esempio, di registrare talune misurazioni. 


Se l'elemento trasversale o longitudinale della struttura cui deve essere applicato il carico è ricurvo, devono essere rispettate le 
prescrizioni di cui al punto 2.1.2.5 saio 11. L'applicazione di un carico dovrà essere conforme alle prescrizioni del precedente 
punto 1.1,1 e del punto 2.1.2 del capo II 


Se nel punto di applicazione non esistono elementi trasversali o longi itudinali di struttura, la procedura di prova può essere portata a 
termine utilizzando una trave sostitutiva di prova che non modifichi la resistenza della struttura di protezione. 


AI termine di ciascuna prova, il carico tolto e la struttura viene sottoposta ad un controllo visivo. Se sotto carico si sono verificate 
rotture o incrinature sì procede alla prova di sovraccarico di cui al punto 1.4 seguente prima di applicare il carico successivo della 
sequenza indicata al punto 3.1.1.1 del capo II. 


H carico viene applicato orizzontalmente nella direzione paraliela ai piano verticale mediano del trattore. 

Ni as de ti ci quali eno 0% ella mess quale efita al punto 3 el copol grava sulle ruote iori, il carico 
posteriore ed il carico laterale sono applicati da una parte e dall'altra rispetto i piano mediano itudinale della 

struttura di protezione. Nel caso dei trattori nei quali almeno il 50% della massa grava sulle ruote anteriori, il carico longitudinale 

anteriore è applicato dalla stessa parte del piano mediano longitudinale della struttura di protezione alla quale è applicato il carico 


Esso viene applicato sulla traversa superiore della struttura di protezione (ossia alla parte che dovrebbe per prima urtare ii suolo in 
caso di capovolgimento). 

N punto di applicazione del carico si trova ad 1/6 della larghezza dell’estremità superiore della struttura di proiezione, misurato verso 
l’interno a partire dall'angolo esterno. La larghezza della struttura di protezione deve corrispondere alla distanza tra due parallele al 
piano verticale mediano del trattore che congiunge le estremità esterne della struttura di protezione sul piano orizzontale tangente alla 
faccia superiore degli elementi trasversali superiori. 

La lunghezza della trave non sarà inferiore ad 1/3 ‘della larghezza della struttura di protezione (descritta precedentemente) né 
supenore di oltre 49 mm a questo valore minimo. 

Il carico longitudinale viene applicato posteriormente o anteriormente in conformità del punto 3.1.1.1 del capo H. 

La prova deve essere interrotta nei seguenti casi: 

a) l'energia di deformazione assorbita dalla struttura di protezione è maggiore o pari all'energia immessa necessaria E; , (dove 


Ey1= 14m); 
5) la struttura di protezione interferisce nella zona libera o la lascia senza protezione. 


Carico laterale (vedi figura 1 del capo IV). 


I carico viene applicato orizzontalmente e perpendicolarmente al piano longitudinale verticale di simmetria del trattore. Esso viene 
applicato al bordo superiore della siruttura di protezione, 300 mm avanti al punto di riferimento del sedile con il sedile posto nella sua 
posizione più arretrata (vedi punto 2.3.1), Se la struttara di protezione prescata sul lato.usa sporgenza che verrebbe a contatto per 
prima in caso di ribaltamento laterale, il carico è applicato su questa sporgenza. 


La lunghezza della trave sarà la massima possibile, ma comunque non superiore a 700 mm. 
La prova viene interrotta quando: 


a) Pesglun S Po assorbita dalla struttura di protezione è maggiore o uguale all'energia immessa prescritta E,, (dove 
153 * ; 


b} la struttura interferisce nella zona libera o la lascia senza protezione. 


Prova di sovraccarico (vedi figure 4 a, 4 be 4 c del capo IV). 


La prova di sovraccarico deve essere effettuata se lo sforzo diminuisce di piu del 3% ee ultimi 5% della deformazione 
raggiunta nei caso in cui l'energia necessaria è assorbita dalla struttura (vedi figura 4b)». 


La prova di so some nesta di ciale I del carico orizzontale con incrementi del 5% dell'energia richiesta 
inizialmente sino ad un massimo del 20% di Aggiunta ffiguia £ dj: 
La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo ciascun incremento del 5%, 10%.0 15% dell'energia richiesta, la forza diminuisce di 


meno del 3% per un incremento del 5% e se la forza resta superiore a 0,8 Fra. 


CE OA O] 20% dell'energia aggiunta, la forza resta superiore a 
TAR 


2:68 — 
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Durante lx prova di sovraccarico sono ammesse rotture o incrinature supplementari e/o interferenze o mancanza di proiezione nella 
zona in seguito ad una deformazione elastica. Dopo la soppressione del carico, la struttura non deve però interferire nella zona e ta 
zona deve essere interamente protetta. 


Schiacciamento posteriore 
La trave deve essere sistemata sulla traversa superiore piu arretrata della struttura di protezione; la risultante delle forze di 
schiacciamento si troverà nel piano verticale longitudinale di riférimtento: Viene applicata ia forza F, = 20m, 


Se la parte posteriore del tetto della struitura di protezione non regge tuita la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il 
tetto si inflette tanto da coincidere con il piano che congiurige la parte superiore-della struttura di protezione alla parte iore det 
trattore in grado di sopportare il peso del trattore in di ribaltamento. La forza viene quindi soppressa e si rimette in posizione il 
trattore o il congegno di applicazione della forza di carico in modo che la trave venga a trovarsi sopra il punto della struttura di 
protezione suscettibile di sopportare il trattore completamente capovolto. La forza F, viene allora applicata. 


La forza F, si applica per almeno 5 secondi dopo la scomparsa di qualsiasi deformazione percepibile a vista. 
La prova viene interrotta se la struttura interferisce nella zona libera 0 la lascia senza protezione. 


Schiacciamento frontale 


La trave viene sistemata sulla iraversa superiore più avanzata della struttura di protezione; la risultanze delle forze di schiacciamento 
verra a trovarsi nel piano verticale longitudinale di riferimento. Viene applicata la forza F, = 20m, 


soppressa 
posizione il trattore o il congegno di applicazione della forza di carico in modo chela trave si trovi sopra al punto della struttura di 
protezione che sosterrebbe il trattore completamente capovolto. La forza F, viene allora riapplicata. 


La forza F, viene applicata per almeno 5 secondi dopo la scomparsa di qualsiasi deformazione percepibile a vista. 
La prova viene interrotta se la struttura interferisce nella zona libera o la lascia senza protezione. 


Secondo carico longitudinale 

It carico viene applicato orizzontalmente, su una parallela al piano verticale di simmetria de! trattore. 

H secondo carico longitudinale viene applicato posteriormente o anteriormente in conformità del punto 3.5.1.! del capo Il. 
Esso viene applicato nella direzione opposta e nell'angolo più lontano rispetto al carico longitudinaie di cui al punto 1.2. 
Esso viene applicato sulla traversa superiore delia struttura di protezione (ossia alla parte che dovrebbe toccare per prima il suolo ia 
caso di ribaltamento). 


DI punto di applicazione del carico si situa ad 1/6 della larghezza della parte superiore della strutiura di protezione, verso l'interno 
rispetto all'angolo csierno. La larghezza della struttura di protezione è pari alla distanza tra due parallele al piano verticale di 
simmetria del trattore tangenti le estremità esterne della struttura di protezione nel piano orizzontale tangente sita faocia superiore 
La lunghezza della trave nori deve essare inferiore as 1/3 della larghezza della strutture di protezione (came descrilto in precedenza) e 
non supenore di oltre 49 mm a questo valore minimo. 
La prova vicne interrotta nei seguenti casi: 
a) l'energia di deformazione assorbita dalla struttura è maggiore o uguale all'energia immessa prescriia F,,? = 0360; 
h) la struttura interferisce nella zona libera o la lascia senza protezione. 


ZONA LIBERA 


La zona libera è illustrata nella figura 6 del capo IV ed è definita in relazione a un piano di riferimento verticale, generalmente 
longitudinale rispetto al trattore, che passa per un punto di riferimento del sedile, descritto al punto 2.3, € per il centro del volante. Si 
suppone che il piano di riferimento si sposti orizzontalmente con il sedile c il volante durante l'applicazione del carico, ma rimanga 
perpendicolare alla base del trattore o della struttura di protezione, se questo dispositivo è montato in modo elastico. 

Se il votante è regolabile, esso deve irovarsi nella posizione che consenta al conducente di guidare normalmente seduto. 

I limiti della zona sono specificati come segue: 


piani verticali situati a 250 mm sui due lati del piano di riferimento, che si estendono verso l'alto a 300 mm sopra ii punto di 
riferimento del sedik; 

piani paralleli che si estendono dal borda superiore dei piani di cui al punto 2.2.1 fino ad un'altezza massima di 900 mm sopra il punto 
di riferimento del sedile, inclinati in modo che il punto superiore del piano suf'tato in cui si applica it carico laterale si trovi almeno a 
100 mm dal piano di riferimento; 

un piano orizzontale situato a 900 mm sopra il punto di riferimento dei sedile; 


un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento, che contiene um punto situato verticalmente a 990 mm sopra il punto di 
nferimento del sedife e la parte più arretrata dello schienale; 
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2.2.9. 
2.2.10. 


2.3. 
2.3.1. 


2.3.2, 


2.3.3. 


32. 
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una superficie, curva se necessario, le cui generatrici sono perpendicolari al piano di riferimento, che si estende verso il basso della 
parie più arretrata del sedile e che si trova a contatto dello schienale per tutta la sua lunghezza; 


una superficie curva, perpendicolare al piano di riferimento, con un raggio di 120 mm tangente ai piani di cui ai punti 2,2.3 e 2.2.4; 


una superficie curva, perpendicolare al piano di riferimento, con un raggio di 900 mm, che si estende in avanti.per 400 mm partendo 
dal piano di cui al punto 2.2.3 e tangente ad esso in un punto situato 150 mm davanti at punto di riferimento del sedile; 


un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento, che si unisce al bordo anteriore della superficie di cui al punto 2.2.7 e che 
passa a 40 mm dal volante. In caso di posizione alta del volante, tale piano è sostituito da un piano tangente alla superficie di cui al 
punto 2.2.7; 


un piano verticale perpendicolare al piano di riferimento, situato a 40 mm davanti ai volante; 

un piano orizzontale che passa per il punto di riferimento del sedile. 

Posizione del sedile e punto di riferimento del sedile, 

Per definire la zona libera di cui al piinto 2.1, il sedile è situato nella posizione più arreirata del sistema di regolazione orizzontale e 
cool Lene più alta del sistema di regolazione verticale, qualora quest’ultima sia indipendente dalia regolazione della posizione 


H punto di riferimento è oltenuto con l’apparecchiatura di cui alle figure 7 e 8 del capo IV per simulare il carico corrispondente a una 
persona seduta. L'apparecchiatura consiste in un pannello di appoggio del sedile e di pannelli dello schienale. Il pannello inferiore 
dello schienale è munito di un'articolazione in corrispondenza della cresta ilinca (A) e della regione tombare (B)c l'altezza del punto di 
tale articolazione (B) è regolabile. 


Per punte di riferimento s'intende il punto in cui il piano longitudinale mediano del sedile interseca il piano tangenziale del pannello 


inferiore dello schienale e un piano orizzontale. Il piano orizzontale interseca la supesficie inferiore del pannello di appoggio del sedile 
in un punto situato 150 mm davanti a detto piano tangenziale. 


Se il sedile è munito di sospensione regolabile o no in funzione del peso del conducente, il sedile deve essere fissato nella posizione 
intermedia della corsa. 


L'apparecchiatura viene posta sul sedile. Ad essa è quindi applicata una forza di 550 N in un punto situato 50 mm davanti 
all’articotazione (A) e i due pannelli dello schienale premono leggermente e tangenzialmente contro lo schienale. 


Se non è possibile determinare fc tangenti di ciascuna zona dello schienale (sotto e sopra la regione lombare), si procede come segue: 


se non e possibile tracciare alcuna tangente della regione inferiore, il pannello inferiore dello schienale viene premuto verticalmente 
contro lo schienale; 


se non e possibile tracciare alcuna tangente nella regione superiore, l'articolazione (B) viene fissata ad un'altezza di 230 mm sopra il 
punto di riferimento del sedile se it pannelto inferiore dello schienale è verticale, 1 due pannelli vengono quindi premuti leggermente 
contro lo schienale. 


CONTROLLI E MISURAZIONI DA EFFETTUARE. 


Zoua libera. 


In ciascuna prova ia struttura di protezione viene esaminata in modo da stabilire se una sua parte ha interferito con una zona libera 
attorno al sedile del conducente definita al punto 2.1. Inoltre, la struttura di protezione viene esaminata per determinare se una parte 
qualsiasi delta zona libera non ne è più protetta. A questo scopo viene considerata fuori della zona di protezione della struttura di 
protezione qualsiasi parte che sarebbe entrata a contatto con un terreno piano qualora il trattore si fosse rovesciato nella direzione di 
applicazione del carico. I pneumatici e la carreggiata sono considerati ai valori più bassi indicati dal costruttore. 


Deformazione permanente finale. 


Dopo le prove si registra la deformazione permanente finale della struitura di protezione. A questo scopo, prima di iniziare le prove si 
registra la posizione dei principali elementi della struttura di protezione in relazione a) punto di riferimento del sedile. 
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Figura 1 
Figura 2 
Figura 3 


Figura 5 


Figura 6a : 
Figura 6 b : 
Figura 6c : 


Figura 7 
Figura 8 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


uqpo 1r 


FIGURE 


: Punto di applicazione del carico laicrale; 

* Punto di applicazione del carico longitudinale posteriore; 

. Esempio di dispositivo utilizzato per la prova di schiacciamento; 
Figura 4a; 
Figura 4b: 
Figura 4c : 


Diagramma forza/deformazione: ia prova di sovraccarico non è necessaria; 
Diagramma fotza/deformazione: la prova di sovraccarico è necessaria; 
Diagramma forza/deformazione: la prova di sovraccarico deve essere proseguita; 
Spiegazione dei termini: deformazione permanente, elastica c totale; 

Vista laterale della zona libera; 

Vista dalla zona libera a partire dalla parte anteriore/posteriore; 


Vista isometrica; 


* Apparecchiatura per la determinazione del punto di riferimento del sedile; 
-* Metodo per la determinazione del punto di riferimento dci sedile. 


Serie generale - n, 12 


16-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 
for c-———_—_—_———————tmQnr CI TOZZI ZZZ 


Punto di applicazione del carico laterale 
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Larghezza misurata 


vugfj- --— n 


Sezione X-X 


1/4 della larghezza 


Figura 2 


Punto di applicazione del carico longitudinale posteriore (nel caso in cui nimeno ii 50% della 
massa del trattore grava sulle ruote posteriori) 
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Supporti collocati sotto gli assi 
anteriore e posteriore 


Figura 3 
Esempio di dispositivo utilizzato per la prova di schiacciamento 


o pe 
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Forza 


Deformazione e-forza 


Faa A 0 per ie quali la 
aP stiuttura ha assorbito 
l'energia calcolata 
necessaria (1.1) 


FP forza per l'energia calcolata 
necessaria 


D' =» deformazione per l'energia calcolata necessaria 


Losoenismecdi nie tinti 


0,95D D Deformazione 


I. Individuare a FF che corrisponde a 0,95 D' 
1.1 La prova dî sovraccarico è superflua dato che a F* < 1,03 F° 


Figura 4a 
Diagramma forza/deformazione: la prova di sovraccarico è superfiua 
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ì. Individuare a F° che corrisponde a 0,95 D'. 
1.). La prova di sovraccarico è necessaria dato che a FP > 1,03 F. 
1.2. La prova di sovraccarico è soddisfacente dato che a F° >» 0,97 F° e che bF> 0,8 Fmas. 


Figura 4b 
Diagramma forza/deformazione: la prova di sovraccarico è necessaria 
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Deformazione 


I. Individuare a F che corrisponde a 0,95 D'. 

1.1. La prova di sovraccarico è necessaria dato che a F' > 1,03 F. 

1.2. Se bF' è < 0,97 F’, la prova di sovraccarico va continuata. 

1.3. Dato che c F* < 0,97 b F' la prova di sovraccarico deve essere continuata. 
1.4, Dato che d F° < 0,97 cF' la prova di sovraccarico deve essere continuata. 
1.5. La prova di sovraccarico è soddisfacente dato che e F' > 0,8 Fuma. 


Osservazione: se, in un momento qualsiasi, F scende al di sotto di 0,8 Fmax la struttura è respinta. 


Figura 4c 
Diagramma forza/defermazione: la prova di sorractarico deve essere continuata 
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1: Delormazione permanente. 
2: Deformazione siastica. 
3: Deformazione totale (permanente più elastica). 


| 

i 
3 
& 


i — — - struttura dopo fa 

: soppressione dei carico 
: verme — struttura sotto carico 

: massimo 


Figura 5 
Spiegazione dei termini: deformazione peruranente, elastica e totale 
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Dimensioni in miumetti 


del sedile 


ILIIZO 
hiiigz= 3 


Figura 6a 
Vista laterale della zona libera 


Dimensioni in minati 


Figura 6b Figura 6&c 


Vista della zona libera a partire Vista isometrica 
dalla parte anteriore/posteriore 
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Capo V 
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione 


MODELLO 


VERBALE DELLE PROVE PER L'OMOLOGAZIONE CEE DI UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE (CABINA O TELAIO DI 
SICUREZZA) PER QUANTO RIGUARDA LA SUA RESISTENZA E LA RESISTENZA DEI SUO] ATTACCHI AL TRATTORE 


{Prove statiche) 


[ strutture di protezione |__| © 
mara —|__ 
lt N 


Indicazione del laboratorio 


Marca del trattore 


Ni di comtologazione CEE:-crrrtirri NERONE INA RI PNAGUAIIZAN ANNATA HAIRIZA FAIANO FIATI AITINA ADENICOA INCOGNITE Tarot rie 
l Marchio di fabbrica o commerciale della struttura di pProtezione.............trtrrrrrrrerrersriorierenizazioenzonionenea RSI AO NA IOE TORE 
2. Nome ed indirizzo del fabbricante della struttura di proiezione c/o del costruttore del trattore.............................uuicrziee 
3. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante della struttura di protezione e/o del costruttore del trattore..... 
4. Caratteristiche del trattore usato per le prove: 
4.1. Marchio di fabbrica 0 commerciale......... rac alianti LIRICA RO RIE SV RIVTITA 
4.2. Tipo e denominazione commerciale ......... pia sizconznnadia REA A I RIA III 
4,3. Numero di seric...................... PASINI CATA, IREOITIISZBLA TATE TE RARI DIRO IRE II ARIA ROTA CA 
44, Massa del trattore a vuoto, con struttura di protezione montata e senza îl conducente crea 
NESTA CIA TAIICO AmINPP PIE nen ETTI PTINIRTORE PERO POnORenne InenIo nz enentene e ropnenaeracenizaonconicionioneseneroreveviva pizze niasaenneszoneonessccammaneoneziesronszenzonensosse0r0e RR 
Dimensioni degli pneumatici: anteriori........................... PIRA RE IFIROCA iaia PRIA O: È 
POSHEFÌOLI ....................coscrcrrcnenien CR N AE isa Giro 
s. Estensione (i) dell'’omologazione CEE per altri tipi di trattori ('). 
5.1. Marchio di fabbrica 0 commertizle .......................rrmrrrrenrerenrenienieeerenee nre venere invereerizeziseevizanecaorecezsinienezezzonezaeeienioneaneni alia anta 
5.2 Tipo e denominazione commerciale ................esrerrerricerericerieeeceeizicniz iii nizinzesecceeeze ria canioneziczzceezezezionieceeeezeceenini PISA aiar detta 
5.3 Massa del trattore a vuoto, con struttura di protezione montana e senza il conducente................ CRI iran kg 
Dimensioni degli pneumatici: CL Lari iaia state 
POSSOTOTE lane ARI AIR GA LOI II 2 
6, Dati tecnici della struttura di protezione: 
6.1, Disegno d'insieme della struttura di protezione e dei suoi attacchi al trattore. 
6,2. Fotografie laterali e del retro con dettagli degli attacchi. 
6.3. Breve descrizione della struttura di protezione, compresi il lipo di costruzione, i sistemi di attacco ai trattore, i dettagli del 


nvestimento, le vie d'accesso e fa possibilità di uscita, precisazioni sull'imbottitura interna, e sui dispositivi antirotolamento, nonché 
dettagli sul sistema di riscaldamento e di ventilazione. 


(') Queste indicazioni devono camere fornite per ogm estensione snoceniva. 
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64. 
64.1. 


6.4.2. 
6.4.3. 
64.4. 
64.5. 
64.6, 
6.4.7, 
64.8. 


649. 


64.10. 
64.11. 
64.12. 
6.5. 


7.5. 
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Dimensioni: 

Altezza delle parti del tetto ai di sopra del punto di riferimento del sedile |... 
ia e SIRO E OLI IO Sa RO DIE ERA mm 
Altezza delle parti del tetto dalla pedana del trattore. . \.............. Li mm 
Larghezza interna della struttura di protezione a 900 imm sopra il punto di riferimento del sedile... .......... mm 
Larghezza interna della struttura di protezione in un punto sopra il sedile, all'altezza del centro del volante ...... mm 
Distanza del centro del volante al lato destro della struttura di protezione |... mm 
Distanza dal centro del volante al lato sinistro della struttura di protezione . ................ 0 mm 
Distanza minima dal bordo del volante alla struttura di protezione . ........... LL mm 
Larghezza delle porte: 

SUPERIORE: bc n Ea RS RR a fia cre, Mn 
centrale. E I i e DE TO at SR na mm 
IRIENIOre: si perl enna ee a ent ata ee ne alata mm 
Altezza delle porte: 

sopra la pedana.  ........ LL PRCATOESE Platt ia are dir sla mm 
sopra lo scalino più alto. ........ A RARA RIO RI Ran IE Ela la la RT drei alia mm 
sopra lo scalino più basso... .....L LL .. mm 
Altezza totale del irattore con struttura di protezione montata .............. pda resa Le. DM 
Larghezza totale della struttura di protezione (parafanghi non compresi). . ..... di Aia E RO ENIORTON mm 
Distanza orizzontale dal retro della struttura di protezione a 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile. . .... mm 
Dati sui materiali, qualità dei materiali, norme di riferimento. ......... dirsi da a sile vd e DA 
Telaio principale ........ intagli dine Coach a Ret e ara e ai (materiale e dimensioni) 
Attacchi: i. ir cal OS E IA RR AA RE RE (materiale e dimensioni) 
RIVEStIMeEnio:: i ae a te I IR STA NI Re ear scala ae e (materiale e dimensioni) 
Tetto: inni vara rie vederne + + » (Materiale e dimensioni) 
Imbottitura ipterna:.<. i 0 e a e AR TA RR ae e (materiale e dimensioni) 
Bullonerie di montaggio e di fissaggio (grado e dimensioni) 
Tipo di parabrezza e di vetro e dati sul marchio |... eee 


Risuitanti delle prove: 


Prove di carico e di schiacciamento 
Le prove di carico sono state eseguite a sinistra/destra (') posteriormente ed a destra/sinistra (‘) anteriormente ed a destra/sinistra 
lateralmente ('). 


Massa di riferimento usata per calcolare l'energia applicata ‘e le forze di schiacciamento . ................. ks. 
Le prescrizioni di prova concernenti le rotture e incrinature e la zona libera sono state soddisfatte. 
Energia assorbita durante l'applicazione del carico: 


posieriore/anteriore i (*)......... Sca Vel asi ee te ea (kI) 
laterale i oa earn ME CINIESZASE 2 ene alare Sal ie ele dae race (43) 
Forza di: schiscciamento:.-... i... Re e ARTE ea aa a ne eine 


Una seconda prova di carico longitudinale è stata eseguita a destra/sinistra anteriormente/posteriormente (*);...... (k) 


Deformazione permanenie finale misurata dopo le prove 
della parte posteriore, in avanti/all’indietro (') 


Verso amnesia n ERRO TREE ETRE ALTE Reel . mm 
Verso: desliai: salga i se lei e a RE O E e RE +00. MO 
della parte anteriore, in avanti/all’indietro (*): 

VETSO: SIMISÙrà O RE E e e RE Le a so. MI 
verso destra. ............ ia i a aa RO e E ila ALE SISEEIO mm 
laterale: 

Anteriormente: ;- Lili E e a COR A She Rare GOLA mm 
postenormente. . ............... sialeca sa genere na le a a eng lea le a ae dada MO 
della parte superiore verso il basso/verso l’alio (*): 

anieriormente i) oe a ale ea a IA e eta Soaia er derrate eta toni «+ DD 
posteriormente. LL rta deleteria ina +. mm 
Numero del verbale . ........... DIE ATA E a ele e ee ATA agi ee Ate) alare alora dea 
Data del verbale .............. LA daedaae SEGRESNA TE AE RIOT deli esa 
Firma: RE Lesbian pa ea ca rie ee î 
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Capo VI 
MARCATURA 


Ii marchio di omologazione CEE è costituito di un rettangolo all’interno dei quale è sistemata Îa lettera «e» minuscola seguita da un numero o da un 
gruppo di lettere distintivi del paese che ha rilasciato l'omologazione: 


1 perla R. f. di Germania, 
per la- Francia, 

per l'Italia, 

per 1 Paesi Bassi, 


o > èw » 


per il Belgio, 

1t per il Regno Unito, 

13 per il Lussemburgo, 

18 per la Danimarca, 

IRL per l'Irlanda, 
in una posizione qualsiasi in prossimità del rettangolo è sistemato un numero di omologazione CEE corrispondente al numero delta scheda di 
omologazione CEE del lipo di dispositivo di protezione pet quanto riguarda la sua resistenza, nonché la resistenza dei suoi attacchi al trattore. 
Esempio di marchio di omologazione CEE 

I marchio di omologazione CEE è compictato dal simbolo aggiuntivo «S». 


Si: 


Leggenda: La struttura di protezione recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è una struttura di protezione che ha ottenuto 
l'omologazione CEE nella Repubblica federale di Germania (e 1) col numero 1471. 


SOI, "gere 
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Capo VII 
MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE 


REPUBBLICA ITALIANA 


MINISTERO DEI TRASPORTI 


Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti în concessione 


Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca dell'emologazione CEE o l'estensione dell'omologazione CEE di na tipo di strattara 
di protezione (cabina © telaio di sicurezza) per quanto riguarda in sua resistenza, nonché fa resistenza dei suoi attacchi al trattore (prove statiche). 


Numero di omologazione CEE;. . . 


1. Marchio di fabbrica o commerciale della struttura di protezione:. . ......... Le 
2,  Nomced indirizzo del fabbricante della struttura di protezione: LL dda a ada 
3. Nome ad indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante del dispositivo di protezione: |. ...............-.-.- 


4. Marchio di fabbrica o commerciale, tipo e denominazione commerciale del trattore al quale la situttura di protezione è destinata 


5.1. La massa del trattore a vuoto, definito al punto 1.3. del capo H, supera/non supera (2) di oltre 5% fa massa di-riferimento impiegata per ta 
prova 


5.2. Il metodo di attacco e i punti di montaggio sono/non sono () identici 
5.3. Tutti i componenti che possono servire da supporto alla struitura di protezione sono;non sono {?) identici 


5.4. Le prescrizioni del punto 3.4. ultimo trattino del capo I, sono/non sono soddisfatte (7) . . . . 


6. Presentato all'omologazione CEE in data... ..... 

7. Laboratorio di prova: ..........0. 

8. Data e numero del verbale del laboratorio: . .... 

9. Data dell’omologazione/ del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE (?): . ........... 

10. Data dell'estensione dell'omologazione/del rifiuto/della revoca dell'estensione dell'omolugazione CEE (*):................. 
IE Eogot. Lee 
i2: “Data: io aa e Rate eat a e a en ele e 
13. Sono allegati i documenti seguenti, che recano il numero di omologazione CEE di cui sopra (esempio: verbale di prova) . ..... 
14. Eventuali OSSErvazioni .....-.-..00 000 re nen 

iS. Firma ie i e Re A i n ra VARA RE 


(°) indicare cveniusionente sc si tratta di una prima, scconda, occ. estenzione dell'omofogazione CEE miziale 
(®) Canceltare le diciture inutili. 


a Pa 
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Capo VIN 
CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE 
La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza della struttura dî protezione e dei suoi attacchi al 


trattore è presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario. 


AI servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare, sul quale 
sono montati una struttura di protezione ed i suoi attacchi, debitamente omologati. 


Hl servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione verifica se il tipo di struttura di protezione omologata è destinato ad essere montato 
sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'omologazione. Esso verifica in particolare se gli attacchi della struttura di protezione corrispondono 
a quelli controllati in sede di omologazione CEE. 


Il detentore dell’omologazione CEE può chiedere che quest'ultima sia estesa per altri tipi di strutture di protezione. 


Le competenti autorità concedono detta estensione alle condizioni seguenti: 


. il nuovo tipo di struttura di protezione e i suoi attacchi al trattore hanno formato oggetto di omologazione CEE, 


<ss0 è progettato per esser montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'estensione dell'omologazione CEE; 


. gli attacchi della struttura di protezione al trattore corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CEE. 


Una scheda conforme al modello di cui al capo IX è allegata alla scheda di omologazione CEE per ogni omologazione o estensione 
dell’omologazione concessa o rifiutata. 


Le verifiche di cui ai punti 2 e 3 non sono effettuate, qualora la domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore sia presentata 
contemporancamente alla domanda di omologazione CEE di un tipo di struttura di protezione destinata ad essere montata sui tipo di trattore 
per il quale è chiesta l'omologazione CEE. 


RR, 1) ESE 
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Capo IX 


REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DEI TRASPORTI 


Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione 


ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA LA RESISTENZA 


DELE SERUSIORO DI PROTEZIONE (CABINA O TELAIO DI SICUREZZA) E LA RESISTENZA DEI LORO ATTACCHI AL 


(Prove statiche) 


Numero di omologazione CEE; . LL RESI E: 
estensione (') 
I. Marchio di fabbrica o commerciale del traliore. LL... 
2. Tipodittrattore. ..........0 rr pale fan vai ela le ari 
3. Nome cd indirizzo del costruttore del trattore... rene P 
4, Eventualmente nome e indirizzo del suo mandatario . ...........--00 004 è sleale ina s 
5. Marchio dì fabbrica o commerciale della struttura di protezione... .......... Gaealaa Pira ae ea È 
6. Estensione dell'omologazione CEE per il seguente tipo di struttura (per i seguenti tipi di strutture) di protezione . IRA Valera 
7. Trattore presentato all'omologazione CEE il... ........ ROERO er FR a oe are i + si anelaro arene dae 
8. Servizio tecnico incaricato del controlio di conformità per l'omologazione CEE .......... ina eee er 
9. Data del verbale rilasciato da questo servizio . . ..... ail lea net nà E 
10. Numero del verbale rilasciato da questo Servizio . .............00 0 DÀ GERA Ra 
Il. L'omologazione CEE per quanto riguarda la resistenza delle strutture di protezione e la resisienza dei loro altacochi al trallore è 
accordata/rifiutata (*). 
12. L'estensione dell’omologazione CEE per quanio riguarda la resistenza delle strutture di protezione e la resistenza dei loro attacchi al trattore è 
accordata/rifiutata (7). 
13. Luogo:......... . boe a EROE SR NE, ATENE RE e ritaare a avre 
14: © Data. ae PINE E N a RI ra aaa ea cia DE IATA Po SERIO 
15. Fitma ......0000 40000 ae para salate aio E SE RE RR a a ieale Ed ana 


1°) Indicare eventualmente se sì tratta di una prima, seconda, coc.. tuiensione dell'omologazione CHE iniziate. 
(3) Canceltare la dicitura inulite. 


= 
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1.3. 


1.6, 


1.7. 


1.8. 


H.3. 


11.4 
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ALLEGATO 6 


SPAZIO DI MANOVRA, MEZZI DI ACCESSO AL POSTO DI GUIDA. 
SPORTELLI E FINESTRINI 


Capo f 


Spazio di manovra 


Per «spazio di manovra» s'intende to spazio minimo delimitato dalle strutture fisse messo a disposizione del conducente per effettuare 
sn tutta sicurezza, dal suo sedile, qualsiasi manovra del trattore. 


Per «punto di riferimento del sedile» si intende il punto di riferimento determinato in base al metodo descritto nell’appendice 1. 


Per «piano di riferimento del sedile» s'intende il piano parallelo al piano longitudinale di simmetria del trattore che passa per il punto 
di riferimento del sedile. 


Lo spazio di manovra deve avere una larghezza di almeno 900 mm ad un’aliezza compresa tra 400 e 900 mm ai di sopra del punto di 
riferimento c su una lunghezza di 450 mm davanti a questo punto (vedi figure 2 e 3). 


Le parti del veicolo e gli accessori non devono ostacolare il conducente nella guida del trattore. 


Tn tutte te posizioni del piantone dello sterzo e del volante ad eccezione di quelle previste unicamente per l'entrata c l'uscita, fra la 
parte inferiore del volante e le parti fisse del trattore deve esserci uno spazio di almeno 50 mm; in tutte le altre direzioni questo spazio 
deve essere di almeno 80 mm a partire dal bordo del volante e deve essere misurato senza tener conto del volume occupato da 
quest'ultimo (vedi figura 2). 


La parete posteriore della cabina, ad un'altezza compresa fra 300 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento, deve distare almeno 
150 mm dal piano verticale passante per il punto di riferimento e perpendicolare al piano di riferimento (vedi figure 2 e 3). 
Detta parete deve avere una larghezza di almeno 300 mm da una parte e dall'altra del piano di riferimento del sedile (vedi figura 3). 


1 dispositivi di comando manuale devono essere situati, gli uni rispetto agli altri e rispetto alle altre parti del trattore, in modo che ia 
loro manovra non provochi ferite alle mani dell'operatore. 


Quando lo sforzo necessario al comando è superiore a 150 N, è considerato sufficiente uno spazio libero di 50 mm e quando taic 
sforzo è compreso tra 80 N e 150 N, lo spazio libero è ridotto a 25 mm; nessun requisito particolare è richiesto per uno sforzo al di 
sotto di 80 N (vedi figura 3). 


Può essere accettata qualsiasi altra disposizione dei comandi che risponda in modo equivalente all'obiettivo di cui sopra. 


Nessun punto del tetto rigido deve essere a meno di 1.050 mm dal punto di riferimento del sedile, nella parte situata davanti al piano 
verticale passante per il punto di riferimento e perpendicolare al piano di riferimento (vedi figura 2); l'imbottitura può andare verso il 
basso fino a 1000 mm al di sopra del punto di riferimento dei sedile. 


1 raggio di curvatura della superficie tra il pannello posteriore della cabina e il tetto della cabina può arrivare fino ad un massimo di 
150 mm. 


Mezzi di accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa) 


I dispositivi di salita e di discesa devono poter essere usati senza pericolo. I mozzi delle ruote, i coprimozzi o i cerchioni non sono 
accettati in funzione di predellini o montatoi. 


Le vie d'accesso al posto di guida ed al sedile dell'’accompagnatore non devono presentare parti che possano causare ferite. Quando 
esiste un ostacolo, come per esempio il pedale della frizione, deve essere previsto un predellino 0 una superficie d'appoggio che 
consenta di accedere senza pericolo al posto di quida. 


I predellini, i dispositivi di salita incorporati ed i montatoi devono avere almeno le seguenti dimensioni. 
Spazio libero in profondità: minimo 150 mm; 
Spazio libero in larghezza: minimo 250 mm; 


valori inferiori a questa larghezza minima sono autorizzati unicamente quando siano giustificati da 
necessità tecniche, In questo caso, bisogna cercare di lasciare il maggior spazio possibile in larghezza. 
Quest'ullima non deve comunque essere inferiore a 150 mm: 


Spazio libero in altezza; minimo 120 mm: 


Spazio fra le superfici 
d'appoggio di due gradini: massimo 300 mm (vedi figura 4). 


Perla discesa, il gradino o montatoio superiore deve essere facilmente riconoscibile ed accessibile, La distanza in verticale fra gradini o 
1 montatoi successivi deve essere per quanto possibile uguale. 


Per tutti i dispositivi di salita e di discesa devono essere previsti adeguati appigli. 


L'elemento inferiore dei dispositivi di salita e di discesa non deve trovarsi ad oltre 550 mm dal suolo quando il trattore è munito dei 
pneumatici più grandi raccomandati dal costruttore (vedi figura 4). I predellini e montatoi devono essere concepiti e realizzati in 
modo da evitare lo slittamento dei piedi. 


SE, |, pre 
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Sportelli, finestrini e uscite d'emergenza. 


I dispositivi per azionare sportelli e finestrini devono essere concepiti e montati in modo da non presentare alcun pericolo per il 
conducente e da non disturbario durante la guida. 


L’angolo d'apertura dello sportello deve consentire l'accesso e la discesa senza pericoli 

I finestrini che servono all'aerazione se esistono, devono essere facilmente regolabili. 

Le cabine hanno normalmente due sportelli, uno per lato. 

Le cabine con due sportelli devono avere un'uscita supplementare che costituisce un'uscita di emergenza. 

Le cabine con un solo sportello devono avere due uscite supplementari che costituiscono due uscite di emergenza. 

Ciascuna delle tre uscite deve essere situata in una diversa parete della cabina (il tettuccio si considera una parete). It parabrezza e le 
i laterali e posteriori possono essere considerate come uscite di emergenza se è possibile aprirle 0 spostarle rapidamente 

dall'interno della cabina. 

I bordi delle uscite di cmergenza non devono presentare pericoli in caso di passaggio. 


Le uscite di emergenza devono avere dimensioni minime tali da permettere di iscrivervi un'eflisse con l’asse minore di 440 mme l'asse 
maggiore di 640 mm. 


le 
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300 ain. 300 min, 


Superficie dalla 
cabina a destra 


Superficie della 
cnbina a sinistra 


Punto di 


Ri, 4 SA 
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450 sin. 


R 150 max. 


50 ain. 


Punto di 
riferimento 
del sedile 
150 min. 
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(Dimensioni in sum} 


150 min. 
{non è la dimensione delta 
superficie del poggiapiedé) 


SCA: N 250 min. 


Livelto del suolo 


550 max. 


Figura 4 
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Appendice I 


METODO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDÎLE {S) 


1. Definizione del punto di riferimento del sedile (S) 
Per «punto di riferimento del sedile (S)» si intende il punto di intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile fra il piano 
tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito ed un piano onzzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavota 
del piano del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S). 

2. Posizione del sedile 
I) sedile deve essere regolato in lunghezza nella sua posizione più arretrata ed in altezza nella sua posizione media. Se il sedile è munito di 
sospensione, regolabile o no in funzione del peso del conducente, il sedile deve essere fissato nella posizione intermedia della corsa. 

3. Dispositivo per la determinazione del punto di riferimento del sedile (S) 
Il dispositivo illustrato nella figura 1 qui di seguito è composto da una tavola per la base del sedile e dagli elementi dello schienale. L'elemento 
inferiore dello schienale è articolato al livello della cresta iliaca (A) e delia zona lombare (B) e l’altezza dell’articolazione (B) è regolabile. 

4. Metodo di determinazione del punto di riferimento del sedile (S) 
Il punto di riferimento del sedile (S) si ottiene usando il dispositivo illustrato nelle figure 1 e 2 qui di seguito, dispositivo che permette di simulare 
l'occupazione del sedile da parte del conducente. Il dispositivo deve essere posto sul sedile; ad esso viene quindi applicata una forza di 550 N in un 


punto saio 50 mm davanti all’articolazione (A) c i due elementi del pannello dello schienale premono leggermente e tangenzialmente contro lo 
schienale. 


Se non è possibile determinare le-tangenti di ciascuna zona dello schienale imbottito (sopra e sotto la regione lombare), si procede come segue: 
a) se non è possibile definire la tangente della superficie più bassa possibile: 

la parte più bassa del pannello dello schienale in una posizione verticale deve essere leggermente premuta conto lo schienale imbottito; 
b) se non è possibile definire la tangente della superficie più alta possibile: 

l'articolazione (B) viene fissata ad un'altezza di 230 mm sopra il punto di riferimento del sedile (5), se la parte più bassa del dello 


schienale è verticale. I due elementi del pannello dello schienale in una posizione verticale vengono quindi premuti te e 
tangenzialmente contro lo schienale imbottito. 
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(ernia wp assasdio prozsuomerci) 


Figura 1 
Dispositivo per determinare il pento di riferimento del sedile (S) 
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REPUBBLICA ITALIANA 


MINISTERO DEI TRASPORTI 


Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione 
MODELLO 
ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA LO SPAZIO DI 
MANO RA I MEZZI DI ACCESSO AL POSTO DI GUIDA DISPOSITIVI DI SALITA E DI DISCESA), GLI SPORTELLI E I 


FINESTRINI 


(Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 10 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marza 1974, il ravvicinamento delle Igislazioni 
degli Stati membri relative all'omologazione CEE dei trattori tori: agricoli 0: farcaili è resta fuote) 


1. Elemento o caratteristica (!), 

— spazio di manovra 

— mezzi di accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa) 

— sportelli e finestrini 
2. Marca (ragione sociale) del trattore LL. 
3. Tipo e denominazione commerciale del trattore . ....... LL 


4. Nome e indirizzo del costruttore . LL... 


6. Descrizione degli ciementi c/o delle caratteristiche di cui al punto 1... 


. Trattore presentato all'omologazione CEE il. ............ ere 
8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CER... 
9. Data del verbale rilasciato da questo servizio LL... erre 
10. Numero del verbale rilasciato da questo servizio. LL... eee 


11. L'omologazione CEE, per quanto riguarda lo spazio di manovra, i mezzi d'accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa), gli sportelli 
e 1 finestrini, è accordata/rifiutata (€)... 


bel 


42: ‘Luogo: iI ei ILE Sa e 

13--Data nigeriane Pen RSI REI EI EDI METTI TONI 
7 

14. Nimaia aa ile o nea re ra 


15. Sono allegati alla presente comunicazione i seguenti documenti, recanti il numero di omolngazione CEE sopra indicato: 
disegni quotati 
vista in esploso o fotografie dell'abitacolo e/o dei dispositivi di salita c di discesa 
I dati devono essere comunicati alle competenti autorità degli altri Stali membri, su loro richiesta esplicita. 


16. Eventuali. osservazioni .......... 


(°) Cancellare fa dicitura mautle. 


So SIR 


16-1-1992 
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ALLEGATO 7 
SEDILE DEL CONDUCENTE 


Capo 1 
IDFPINIZIONI 


Sedile del conducente 

Per «sedile del conducente» si intende il sedile-disponibile per una sola persena c destinato al conducente quando guida il trattore. 
Piano del sedile 

Per «piano del sedile» si intende la superficie - quasi orizzontale del sedile che.consente la posizione. seduta dal conducente. 

Schienale del sedile 

Per «schienale del sedile» si intende la superficie quasi verticale del sedile che serve d'appoggio alta schiena dei conducente. 
Fermi laterali del sedile 

Per «fermi laterali del sedile» si intendono ì dispositivi e le forme del piano del sedile atti ad-impedire che il conducente scivoli 
lateralinente. 


Braccioli del sedile 
Pes-«braccioli del sedile» si intendono i dispositivi di supporto per le braccia del conducente seduto. posti sui due lati del sedile stesso. 
Punto di riferimento del sedile (S) 


Per «punto di rifetimento del sedile (S)», si intende il punto di intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile fra il 
piano tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito ed un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie 
mferiore della tavola del piano del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S) (vedi appendice | del capo 11). 


Profondità del piano del sedile 


Per «profondità del piano del sedile» si intende la distanza orizzontale tra il punto di riferimento del sedile (S) ed il bordo anteriore del 
piano del sedile. 


Larghezza del piano del sedile 

Per «larghezza del piano del sedile» si intende la distanza orizzontale fra i bordi esterni del piano del sedile, misurata in un piano 
perpendicolare al piano di simmetria del sedile. 

Campo di regolazione del carico 

Per «campo di regolazione del carico» si intende la zona situata fra i due carichi che corrispondono alle posizioni medie delle curve 
caratteristiche del sistema di sospensione ricavate per il conducente più pesante e per quello più leggero. 

Corsa del sistema di sospensione 


Per “corsa della sospensione” si intende la distanza verticale tra la posizione estrema superiore e la posizione rilevata in un 
determinato momento di un punto situato sul piano del sedile, net piano mediante longitudinale, 200 mm davanti a! punto di 
riferimento del sedile stesso. 


Vibrazione 

Per “vibrazione” si intende il movimento verticale ascendente e discendente del sadile del conducente. 

Accelerazione di vibrazione (2) 

Per «accelerazione di vibrazione (a)» si intende la derivata seconda dell’ampiczza di vibrazione in funzione del tempo. 
Valore efficace dell'accelerazione (2.,,). 

Per «valore efficace dell'accelerazione (a.,,)» si intende ta radiec quadrata del valore medio del quadrato dell'avcelerazione nel tempo. 
Accelerazione di vibrazione ponderata (a..) 


Per «accelerazione di vibrazione ponderata (aw)» si iniende l'avcelerazione di vibrazione ponderata determinata per mezzo di un filtro 
di ponderazione conforme alle prescrizioni di cui al punio 2.5.3.3.5.2, det capo Il. 


timo = Valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile durante une prova al banco 0 su pista 
normalizzata; 

are = Valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile durante una prova al 
banco; 

3%» =>  valoredì riferimento del valore efficace dell’accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile; 

as, = valorecorretto del valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile durante una prova al banco, 

2%: = valoreefficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile durante una prova su 


pista normalizzata. 


SIE 
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14. Rapporto di vibrazione 


Per «rapporto di vibrazione» si intende il rapporto tra l'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile del conducente e 
quella misurata sul dispositivo di fissaggio del sedile, conformemente al capo Il, punto 2.5.3.3.2. 


15. Cissse di vibrazioni 
Per «classe di vibrazioni» si intende la classe o il gruppo di trattori che presentano le stesse caratteristiche di vibrazione. 
16, Trattore di categoria A 


Per «trattore di categoria A» si intende un trattore che, in base a caratteristiche costrultive similari, può essere assegnato ad una 
determinata classe di vibrazioni. 


16.1, Le caratteristiche di questi trattori sono le seguenti: 
Assi: 2 
Sospensione: asse posteriore senza sospensione. 

16.2. I trattori di categoria A sono suddivisi in tre classi: 
classe I: trattori con massa a vuoto fino a 3600 kg; 


classe Il: trattori con massa a vuoto compresa fra 3600 e 6.500 kg; 
classe HIT: trattori con massa a vuoto superiore a 6500 kg. 


17. Trattore di categoria B 
Per «trattore di categoria B» si intende un trattore che non può essere assegnato ad alcuna classe di vibrazioni della categoria A. 
18, Sedili dello stesso tipo 


Per «sedili dello stesso tipo» si intendono i sedili che non presentino tra loro differenze essenziali; possono esistere differenze 
unicamente per quanto concerne: 


18.1 le dimensioni; 

18.2. la posizione e l'inclinazione dello schienale; 
18.3. l'inclinazione del piano del sedile; 

18.4. la regolazione longitudinale e verticale. 
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Capo ll 


PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI PROVA 
CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA 


I PRESCRIZIONI GENERALI 

LI. Il sedile deve essere costruito in modo da consentire al conducente una comoda posizione di guida c di manovra del traîtore e in modo 
da preservare nella misura del possibile la salute e la sicurezza del conducente stesso. 

12. ll sedile deve essere regolato in senso longitudinale € in senso verticale senza l'impiego di utensili. 

1.3. 1 sedile deve essere costruito in modo da limitare le scosse e le vibrazioni. A tal fine esso deve essere molleggiato, ammortizzare le 


vibrazioni ed offrire un sufficiente appoggio dorsale e faterale. 
I fermi laterali sono considerati sufficienti quando il sedile è costruito in modo da evitare al conducente seduto di scivolare. 


13.1. Il sedile deve potersi adattare a persone di massa differente. Se a questo scopo é necessario prevedere una regolazione, questa deve 
potersi fare senza l'impiego di utensili. 

1A. Il piano del sedile, lo schienale, i fermi laterali e, se esistono, i braccioli amovibili. ribaltabili o fissi devono essere imbottiti. 

1,5, Il punto di riferimento del sedile (8) deve essere determinato in conformità delle disposizioni contenute nell'appendice 1 del capo Il. 

16. Salvo disposizioni contrarie, le misure e le tolleranze devono essere fissate secondo i seguenti criteri: 

16.1. le misure indicate devono essere espresse in unità di misura intere e eventualmente arrotondate all'unità di misura più vicina: 

1.6.2. gli strumenti utilizzati per rilevare te misure devono pèrmettere l'arrotondamento del valore misurato all'unità più vicina. Gli 


strumenti prescelti devono permettere di citenere misure con le seguenti tolleranze: 
— per le misure di lunghezza: + 0,5%, 

-- per le misure degli angoli: + 1°, 

— per la misura della massa del trattore: + 20 kg, 

— per la misura della pressione dei pneumatici: + 0,1 bar. 


1.6.3, per l'insieme dei dati relativi alle dimensioni è ammessa una tolleranza del + 5%. 

17. I sedile deve essere sottoposto nell'ordine sottoindicato alle seguenti prove eseguite sul medesimo sedile: 

17.1. Determinazione delle curve caratteristiche del sistema di sospensione e adeguamento del campo di regolazione alla massa del 
conducente, 

1.7.2. Determinazione della stabilità laterale. 

1.7.3, Determinazione delle caratteristiche di vibrazione in un piano verticale. 

174. Determinazione delle caratteristiche di smorzamento nel campo di risonanza. 

1.8. Se il sedile è concepito per ruotare su un asse verticale, le prove sono effettuate con il sedile spostato in avanti e bloccato in una 
posizione parallela al piano longitudinale di simmetria del traitore. 

19. Per quanto riguarda la costruzione e l'equipaggiamento, il sedile sottoposto alle suddette prove deve presentare caratteristiche 
identiche a quelle dei sedili di serie, 

1.10. I costruttore deve effettuare il rodaggio dei sedili prima di presentari? alla prova. 

1.11, li laboratorio redige un verbale della prova che confermi che il sedile è stato sottoposto a tutte ic prove previste senza subire 


danneggiamenti c che indichi le caraticristiche di vibrazione del sedile. 


1h2. 1 sedili sottoposti alla prova per i trattori della classe I sono idonei soltanto per i trattori di questa classe, laddove i sedili sottoposti 
alla prova per i trattori della classe II sono idonei per i trattori della classi 1 e IT, e i sedili sottoposti alla prova per i trattori della classe 
INT sono idonei per i trattori delle classi I e ill. 


2. PRESCRIZIONI SPECIALI 

2.1. Dimensioni del piano del sedile. 

2.1.1. La profondità del piano del sedile, misurata a 150 mm parallelamente al piano longitudinale di simmetria del sedile deve essere di 400 
+ 50 mm (vedi figura seguente). 

2.1.2. La larghezza del piano del sedile, misurata in un piano perpendicolare al piano di simmetria del sedile 150 mm davanti al punto di 
riferimento del sedile (S) e a 80 mm al massimo sopra questo stesso punto, deve essere di almeno 450 mm (vedi figura seguente). 

2.1.3. La profondità e la larghezza del piano dei sedili destinati ai trattori con correggiata posteriore minima < 1150 mm possono essere 
ridotte rispettivamente fino a 300 e 400 mm se la costruzione del trattore non consente di rispettare te misure prescritte ai punti 2.1.1 e 
2.5.2. 
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Posizione ed inclinazione dello schienale 


Il bordo superiore dello schienale del sedile deve essere ad una altezza minima di 260 mm sopra il punto di riferimento del sedile (S) 
(vedi figura seguente). 


L'inclinazione dello schienale del sedile .deve ‘essere di 10° + 5° (vedi figura seguente). 
Inclinazione del piano del sedile 


i: enoreanioae all'iediziro (odi l'angolo to elia giare eeguionoe) 0 Pa peperino dol Cico fico dot poeta ERIC 42° rispetto 
all'orizzontale, misurata con il. dispositivo. di carico conformemente all'appendice 1. 


Regolazione del sedile (vedi figura seguente). 

H sedile deve essere regolabile in senso longitudinale su un intervallo minime: 

— di 140 mm per quanto riguarda i traitori la cui carreggista minima delle ruote posteriori è > 1150 mm; 
di 60 mm per quanto riguarda i trattori la cui carreggiata minima delle ruote posteriori è di « 1150. 

Il-sedile deve essere regolabile in senso verticale su un intervallo -minimo: 

— di 60 mm peri trattori la cui carreggiata minima delle ruote posteriori è « 1150 mm; 


— di 40 mm peri trattori fa cui carreggiata minima delle ruote posteriori è < 1150 mm. 


Altezza massima per 
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ù Regolazione mnma 
da 2 300£ 1%) 


f s 


Regolazione mumumy di è 75 {2 30} 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 


="———— re-ecrsc/ ZIONE“ I reo Qi 


2.5, 


2.5.1.2. 


2.5.1.3. 


2.5.1.4, 


2,5.1,4.1. 
2.5.1,4.2. 


2.5.1.5. 


2.5,1.6. 


2.5.1.7. 


2.5.3,1,2. 


2.5.3.1,3, 


Prova del sedile. 


Determinazione delle curve caratteristiche del sistema di sospensione e adeguamento del campo di regolazione alla massa del 
conducente. 


Le curve caraiteristiche del sistema di sospensione si ottengono per mezzo di una prova statica. L’adeguamento del campo di 
regolazione in funzione della massa del conducente si deduce dalle curve caratteristiche del sistema di sospensione. È superfluo 
procedere a queste determinazioni se la regolazione non può essere ottenuta manualmente. 


Si monta il sedile su un banco di prova 0 su un trattore e si applica, direttamente o mediante un dispositivo speciale, un carico che non 
differisca di oltre $ N dal carico nominale. L'errore di misura della corsa dei sistema di sospensione non deve superare + 1 mm. 


Una curva caratteristica completa della deformazione del sistema di sospensione deve essere determinata partendo dal carico nullo 
fino al carico massimo e viceversa. Ciascuno dei valori di carico per il quale va misurata la corsa del sistema di sospensione non deve 
differire di oltre 100 N dal valore successivo; si debbono rilevare almeno otto punti-ad intervalli prossochè uguali della corsa del 
sistema di sospensione. Come carico massimo va preso il limite a partire dal quale non è più possibile misurare un'ulteriore variazione 
della corsa del sistema di sospensione, oppure un carico di 1500 N. La corsa del sistema di sospensione deve essere misurata, dopo 
l'applicazione e la rimozione del carico, 200 mm davanti al punto di riferimento del sedile nel piano mediano longitudinale del piano 
del sedile dre Dopo l'applicazione e fa rimozione del carico si deve lasciar trascorrere il tempo necessario affinchè il sedile torni in 
posizione di riposo. 


Nel caso di sedili muniti di regolazione graduabile, k curve caratteristiche della deformazione del sisiema di sospensione vengono 
determinate per una massa di 50 kg e una di 120 kg. Nel caso di sedili privi di detta regolazione graduabile e muniti di arresti di fine 
corsa, le misurazioni vengono eseguite per la massa minima e per quella massima. Nel caso di sedili priv: di regolazione graduale e di 
arresti di fine corsa, Ja regolazione viene effettuata in modo che: 


al limite inferiore il sedile ritorni esattamente alla posizione superiore del sistema di sospensione quando il carico viene rimosso; 
aî limite superiore il carico di 1500 IN abbassi il sedile fino al punto inferiore del sistema di sospensione. 


Per punto intermedio di un sistema di sospensione s'intende la posizione assunta dai sedile quando vicne compreso per un tratto pari 
alla metà-della corsa dell’intero sistema di sospensione. 


Poiché fe curve caratteristiche del sistema di sospensione sono generalmente cicli d’isteresi, per la determinazione del carico nella 
posizione mediana del sistema di sospensione è opportuno tracciare una linea mediana nel ciclo d'isteresi (vedi capo T, punto 8, 
nonché punti A e B dell’appendice 2 del capo Il). 


Per determinare i limiti dell'adeguamento del campo di regolazione in funzione della massa del conducente, le forze verticali nei punti 
A e B, calcolate conformemente al punto 2.5,1.6. (appendice 2 del presente capo) debbono essere moltiplicate per un fattore di 0,13 
k 


Determinazione della stabilità laterale 


H sedile deve essere regolato sul limite superiore del campo di regolazione. 
Esso deve essere fissato sul banco di prova 0 sul trattore in modo che la sua base poggi su una piastra rigida (banco di prova) le cui 
dimensioni non debbono essere inferiori a quelle della base del sedile. 


Sì applica un carico di prova di 1000 N sul piano oppure sull’imbottitura del sedile, in un punto situato a 200 mm davanti al punto di 
riferimento del sedile (5) e successivamente sui due fati a 150 mm da! piano di simmetria del scdile. 


Durante l'applicazione del carico deve essere misurata e registrata la viarazione dell’angolo d'inclinazione laterale del piano del sedile 
nei punti estremi di spostamento orizzontale e verticale del sedile. Non viene considerata una deformazione permanente in prossimità 
del punto di applicazione del carico. 


Determinazione delle caraticristiche di vibrazione in un piano verticale 
Prova eseguita al banco. 


H banco di pruva deve simulare le vibrazioni verticali che sì producono nel punto di fissaggio del sedile, Le vibrazioni vengono 
prodotte per mezzo di ufsistema a regolazione elettroidraulica. Come valori teoricì si usano i valori indicati nelle appendici 4, Sa e Sb 
del presente capo relativi alia classe di trattori presa in esame, oppure, in caso di trattori di categoria B, i segnali di accelerazione 
doppiamente integrati o rilevati sul punto di fissaggio del sedile durante un percorso sulla pista normalizzata di cui al punto 2.5.3.2.}., 
alla velocità di 12-+ 0,5 km/h. Quale generatore di vibrazioni si deve usare un doppio passaggio, senza interruzione, dei valori teorici. 
La transizione tra la fine delia sequenza dei segnali d'uccelerazione registrati sulla pista normalizzata al primo passaggio e l'inizio del 
secondo passaggio deve essere continua e senza scosse. 


Le misurazioni non vanno effettuate durante il primo passuggie dei valofi icoricò o del segnale di accelerazione. Invece dei 700 valori 
fissati nelle appendici 4 c 5 del presente capo, si può usare anche un numero maggiore di valori calcolati a partire dai 700 valori iniziali 
per mezzo, ad esempio, di una funzione cubica di Spline. 


Suila piattaforma devono essere predisposti, oltre ad n dispositivo di fissaggio per ii sedile da collaudare, un volante ed una pedana 
sistemati in modo conforme alle indicazioni deli'appendice 6. 


Il banco di prova deve avere un'elevata resistenza alle soliccitazioni a flessione e a torsione; i suoi supporti e le sue guide debbono 
presentare soltanto il gioco tecnicamente necessario. Qualora la piattaforma venga supportata da un braccio oscillante, la dimensione 
R deve essere almeno pari a 2000 mm (appendice 6). Tra 6,5 Hz e 5 Hz l'ordine di grandezza della trasmissibilità misurati a intervalli 
non superiori a 0,5 Hz deve essere pari a 1,00 + 0,05. Nolla stessa gamma di frequenze lo sfasamento non deve variare di oltre 20°. 
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2.5.3.2. Prova su pisia normalizzata 


2.53.21. La pista è costituita da due strisce parallele adeguate alla carreggiata del trattore. Le strisce debbono essere costruite con materiale 
non cedevole, quale legno o calcestruzzo, e realizzate con blocchi vincolati a una struttura di base oppure presentare una superficie 
liscia senza soluzioni di continuità. Il profito longitudinale di ciascuna striscia è definito dalle ordinate di elevazione rispetto a un 
livello di base, ordinate che figurano nelle tabelle dell'appendice 3 del presente capo. Per la pista, te ordinate di elevazione sono fissate 
a mtervalli di 16 cm sull'intera lunghezza di ciascuna striscia. La pista deve presentare un solido appoggio sul suolo €, in ogni punto 
dell'intera sua lunghezza, la distanza fra le striscie deve presentare soltanto scarti trascurabili; ciascuna striscia deve essere inoltre 
sufficientemente larga per contenere costantemente e integralmente le ruote dei trattore. Se le strisce sono costituite da blocchi, questi 
devono avere uno spessore di 6-8 cm. La distanza, fra il centro dei blocchi deve essere di 16 cm. 


La lunghezza della pista normalizzata è di 100 m. 
Occorre iniziare le misurazioni non appena la linca mediana dell’assale posteriore del trattore si trovi sulla verticale del punto D = 0 
della pista; le misurazioni debboio terminare non fa linca mediana dell'assale anteriore del traltore si trovi sulla verticale del 
punto D = 100 della pista di prova (tabella dell’appendice 3 del presente capo). 

2.5.3,2.2, Le misurazioni vengono effettuate alla velocità di 12 + 0,5 km/h. 


La velocità prescritta deve essere mantenuta senza l'uso dei freni. Le vibrazioni debbono essere misurate sul sedile, nonché nel punto 
di fissaggio del sedile sul trattore, con un conducente leggero e con uno pesante. 


La velocità di 12 km/h deve essere raggiunta dopo un percorso effettuato su una pista di eccelerazione. Questa pista di accelerazione 
deve essere piana © collegata senza dislivelli alla pista normalizzata di prova. 


2.5.3.2.5. li sedile deve.cssere regolato in funzione della massa dei conducente secondo le istruzioni del costruttore. 

2.5.3.2.4. li trattore deve essere munito di un telaio o di una cabina di sicurezza, a meno che si tratti di un tipo che non richiede la loro presenza. 
Sul trattore non devono essere sistemati apparecchi ausiliari; le ruote e il telaio inoltre non devono essere zavorrati ed i pneumatici 
non devono contenere liquido. 


2,5.3,2,5. I pneumatici usati per la prova devono avere le dimensioni nonché il numero delle tele fissati dal costruttore per il trattore 
considerato. i taselli del battistrada non devono avere un'altezza inferiore al 65% di quella di un pneumatico nuovo. 


2.5.3.2.6. I fianchi dci pneumatici devono essere in perfetto stato e la pressione interna deve corrispondere alla media aritmetica dele pressioni di 
riferimento conzigliate dai costruttore dei pneumatici. La carreggiata deve essere quella utilizzata per le condizioni normali di lavoro 
per il tipo di trattore sul quale ii sedile è montato. 


2.5.3.2.7. Le misurazioni, nel punto di fissaggio del sedile e sul sedile stesso devono effettuare durante ia stessa corsa. 
Per misurare e registrare le vibrazioni si devono usare un accelerometro, un amplificatore di misurazione e un apparecchio di 
registrazione a nastro magnetico per misurare direttamente k vibrazioni. Le caratteristiche prescritte per questi impianti sono indicati 
nei punti da 2.5.3.3.2. a 2.5.3.3.6. 

2,5.3.3. Prescrizioni per le prove su pista ed al banco 

2.53.31. Massa dei conducente 

Le prove debbono essere effettuate con due conducenti: uno con una massa totale di 59 + | kg, dei quali non oltre 5 possono essere 

fissati a una cintura zavorrata intorno alla vita dei conducétite, e l'altro con una finassa di 89" + 5 ke, dei quati non ditre $ possono 

essere fissati alta suddetta cintura zavorrata. 

2.5.3.3.2. Posizione dell'accelerometro 
Per misurare le vibrazioni trasmesse al conducente, occorre fissare un accelerometro su un disco del diametro di 250 + 50 mm, is cui 
parte centrale, per un diametro di 75 mm, deve essere rigida e naunita di um dispositivo rigido per la protezione dell'accelerometro. 
Questo disco, munito di una superficie antisdrucciolevole, deve essere collocato al centro del piano dei sedile, soito il conducente. 
Per misurare le vibrazioni nel punto di fissaggio del sedile, occorre sistemare un accelerometra in prossimità di detto punto di 
fissaggio, a non oltre 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore e non al di fuori della proiezione verticale del piano del 
sedile sul trattore. 

2.5.3.3.3, Misurazione dell'accelerazionhe di vibrazione 
L'accelerometro e gli apparecchi di amplificazione e di trasmissione di cisì è munita devono rispondere a vibrazioni del valore efficace 
di 0,05 m/s? ed essere in grado di misurare, senza distorsione e con una tolleranza del + 2,5% nella gamma di frequenza da | a 80 Hz, 
vibrazioni del valore efficace di 5 m/s? con un fattore di cresta (rapporto fra valore di punta e valore efficace) pari a 3. 

2.5,3.3.4, Registratore a nastro magnetico 


Qualora si faccia uso di un registratore a nastro magnetico, è ammessa una tolleranza di riproduzione pari al + 3,5% nella gamma di 
frequenza da 1 a 80 Hz, compresa la variazione di velocità del nastro durante la riproduzione a scopo di analisi. 


2.5.3.3,5. Strumenti per misurare le vibrazioni 


2.5.3.3.5.1. —Le vibrazioni superiori a 10 Hz possono essere trascurate. È pertanto permesso raccordare a monte dell'apparecchio di misurazione 
un filtro passabasso con frequenza di taglio di circa 10 Hz c un'attenuazione di 12 dB per ottava. 
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Lo strumento per misurare le vibrazioni deve essere dotato di un circuito elettronico di ponderazione fra il registratore e lo stadio 
d'integrazione. La curva di rendimento del circuito di ponderazione deve essere conforme a quella dell'appendice 8 del presente 
allegato; sono ammesse tolleranze di + 0,5 dB nella gamma di frequenza compresa fra 2 e 4 Hz e di + 2 dB per le altre frequenze. 
Il dispositivo elettronico atto alla misurazione deve essere in grado di fornire: 


— l'integrale (1) del quadrato dell’accelerazione ponderata di vibrazione (a.), in un tempo di prova (T) 


la fera 


o 


— @ppure la radice quadrata di tale ingegrale. 
— oppure direttamente il valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione (2,,,) 


l'errore complessivo dell'insieme delia catena di misura dell’accelerazione efficace non deve superare + 5% dei valore misurato. 
Calibratura 

Tutti i dispositivi devono essere periodicamente calibrati. 

Interpretazione della prova di vibrazione. 


Per ogni prova e per tutta la durata di ciascuna prova l'accelerazione ponderata di vibrazione deve essere determinata mediante uno 
strumento di misura delle vibrazioni conforme alle prescrizioni del punto 2.5.3.3.5. 


H verbale di prova deve indicare la media aritmetica dei valori efficaci dell'acceicrazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile 
(2,5) per il conducente leggero e l'analogo valore per il conducente pesante. Si deve inoltre precisare nel verbale di prova il rapporto 
tra la media aritmetica dei valori efficaci dell’aocelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile (a..s) e li media ariunetica dei 
valori efficaci dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nei punto di fissaggio del sedile (ama). 

Questi rapporti devono essere indicati con cifre a due decimali. 

La temperatura ambientale deve essere misurata durante la prova e indicata nel verbale. 

Controllo delle vibrazioni dei sedili secondo la loro destinazione. 


Un sedile destinato ali'uso su una classe (classi) di trattore di categoria A deve essere sottoposto alla prova ai banco di prova per 
vibrazioni utilizzando adeguati segnali di valori teorici. 


La prova su un sedile destinato all'uso di un determinato tipo di trattore di categoria B viene eseguita su pista normalizzata con un 
trattore dello stesso tipo. Una prova di simulazione, tuttavia, potrà anche essere eseguita utilizzando un segnale di valore icorico 
cornspondente alla curva di accelerazione che è stata determinata nella prova su pista normalizzata con il tipo di trattore al quale il 
sedile è destinato. 

Un sedile destinato ad essere usato unicamente su un particolare tipo di trattore di categoria A può altresi essere provato 
conformemente alle prescrizioni del punto 2.5.4.2.; in tal caso l'omologazione viene concessa soltanto per il tipo di trattore al quale il 
sedile sottoposto alla prova è destinato. 

Metodo per fa determinazione dell'accelerazione ponderata di vibrazione dei sedili destinati ai trastori della categoria A. 


La prova al banco deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del punto 2.5.3.1. Si deve calcolare il valore as effettivamente 


‘esistente nel punto di fissaggio del sedile durante la misurazione. Qualora si registri una differenza rispetto al valore di riferimento. 


as = 2,05 m/s? peri trattori della categoria A, classe I. 
at» = 1,5 m/s? peri trattori della categoria A, classe II. 
ate = 1,3 m/s? peri trattori della categoria A, classe II. 
l'accelerazione a: misurata sul sedile deve essere corretta secondo la seguente relazione: 


ata 
2%, hw — 
dra 


Per ciascuno dei due conducenti di cui al punto 2.5.3.3.1., l'accelerazione ponderata del movimento di vibrazione deve essere misurata 
sul sedile per 28 secondi per le classi J e HI e per 31 secondi per la classe MH. La misurazione deve iniziare al segnak di valore teorico 
corrispondente a t = 0 secondi ed arrestarsi al segnate di valore teorico corrispondente a t = 28 o 31 secondi (cfr. tabella delle 

ici 4,5a e Sb dei presente allegato). Devono essere eseguite almeno due prove. I valori delle misurazioni non devono differire di 
olire il + 5% dalla media aritmetica. Ogni sequenza gpmpleta di punti teorki deve essere riprodotta in 28 o 31 + 0,5 5°. 
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Per la prova eseguita al banco i li doi valori teoricl'necessari per la regolazione del movimento verticale del punto di fissaggio del 
sedile sono determinati mediante doppia integrazione dei valori di accelerazione rilevati durante il percorso su pista normalizzata, nel 
punto di fissaggio del sedile dei trattori di riferimento della classe I o della classe II; essi sono riportati nelle appendici 4 e 5 del presente 


capo. 
Il banco di prova deve essere regolato in modo che il punto di fissaggio del sedile sia sottoposto alle seguenti accelerazioni ponderate: 


per 1 trattori di categoria A della classe I: 
Ran = Rn 1,8 m/s? 


per 1 trattori di categoria A della classe 11; 


Deve essere calcolato il valore aus effettivamente esistente nel punto di fissaggio del sedile durante la misurazione, Qualora si registri 
una differenza rispetto al valore di riferimento 


LÌ 


at» = 2,05 m/s? per trattori di categoria A della classe I, 


uta = 1,7 m/s? per trattori di categoria A della classe Il, 


l'accelerazione a... misurata sul sedile deve essere corretta secondo la seguente relazione: 


Qta 
dle = due 
de 


La prova al banco deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al punto 2.5.3.1. e le vibrazioni devono essere provocate 
conformemente al punto 2.5.5,2. 


Per ciacuno dei due conducenti di cui al punto 2.5.3.3.1 viene misurata l'accelerazione ponderata di vibrazione sul sedile per un 
periodo di 28 secondi. La misurazione deve iniziare al segnale di valore icorico corrispondente a t = 0 3 e terminare al segnale di 
valore teorico corrispondente a t = 28 s (vedi tabella delle appendici 4 c 5 del presente allegato) 


Derono essere eseguiti almeno due percorsi di prova. i valori delle misurazioni non devono'differire di oltre il + 5 % dalla media 
aritmetica, 


Metodo per la determinazione dell'accelerazione ponderata di vibrazione dei sedili destinati a trattori della categoria B. 


Conformemente al punto 2.5.4.2., le prove di vibrazione del sedile non possono essere effettuate per una classe di trattori, ma 
unicamente per il tipo di trattore cui il sedile è destinato. 


La piova su pista normalizzata deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dei punti 2.5.3.2. e 2.5.3.3. Non è necessario 
correggere il valore deli'accelerazione di vibrazione rilevata sul sedile del conducente (aus). 

Vanno eseguite almeno due prove su pista normalizzata. I valori misurati non debbono differire di oltre + 10% della rnedia 
aritmetica, 


L'eventuale prova al banco deve essere eseguita, unitamente ad una prova su pista normalizzata, conformemente alle prescrizioni dei 
punti 2.5.3,1, e 2 5,3.3, 


N banco di prova deve essere regolato in modo che il valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione rilevata nel punto di 
fissaggio del sedile (a..») non differisca di oltre + 5% dal valore efficace dell’accelerazione ponderata di vibrazione rilevata su pista 
normalizzata (a%..»). 5 

In caso di non concordanza con il valore misurato nel punto di fissaggio del sedile (a*..+) durante ji percorso su pista di prova, 
l'accelerazione ponderata di vibrazione rilevata sul sedile del conducente durante la prova al banco deve essere corretta con la 
relazione seguente; 


2% 


US => Una 
Ava 


Ciascuna delle prove al banco deve essere eseguita due volte, 1 valari rilevati non debbono differire di oltre + 5% della media 
antmetica. 


Determinazione delle caratteriatiche di smorzamento nel-campo di risonanza 

Questa prova viene cseguita al banco descritto al punto 2.5.3.1, tenendo però conto delle inodifiche seguenti. 

I valori nominali di cui al punto 2.5.3. 1.1., secondo comma (appendice Sa c Sb del presente capo), sono sostituiti da oscillazioni di + 
15 mm d’ampiezza c con frequenza da 0,5 a 2 Hz. La gamma di frequenza deve essere esplorata con un incremento costante di 
frequenza in non meno di 60 secondi, oppure a gradini di un massimo di 0,05 Hz, ne! doppio senso delle frequenze crescenti e 


decrescenti. Durante le misurazioni è ammesso il filtraggio dei segnali emessi dagli accelerometri attraverso un filtro passabanda con 
frequenze limite di 0,5 e 2,0 Hz. 


- w—- 


2.5.1,4, 


2.5:1,5, 


3.5.2.2. 


Nel corso della prima prova il sedile viene caricato con una zavorra di 40 kg e nel corso della seconda con una zavorra di 80 kg. La 
zavorra deve essere applicata sul dispositivo illustrato nella figura i dell'appendice | del-presente capo, secondo la stessa linea 
d'azione della forza usata per determinare il punto di riferimento del sedile. 


Il rapporto tra i valori effettivi delle accelerazioni di vibrazione sul sedile (a..s) € sul punto di fissaggio del sedile (aua): 


vat 


duo 


deve essere determinato nel campo di frequenza da 0,5 a 2,0 Hz, per gradini non superiori a 0,05 Hz. 
Il rapporto misurato deve figurare nel verbale della prova con cifre a due decimali. 


CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA 

Condizioni richieste per Fomologazione CEE di ua sedile 

Per ottenere l'omologazione CEE, un sedile, oltre alle precedenti prescrizioni, deve soddisfare alle seguenti condizioni: 

tt campo di regolazione del carico del sedile in funzione della massa del conducente deve variare almeno da 50 a 120 kg; 
Fangolo d'inclinazione misurato durante la prova di stabilità laterale non deve superare 5°; 

nessuno dei due valori di cui al punto 2.5.3.3.7.2. deve superare 1,25 m/s. 

N rapporio di cui ai punti 2,5.7.4 e 2.5.7.5 non deve superare il valore 2. 


Domanda si omologazione CEE 


‘La domanda di omologazione CEE è presentata .dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da! suo mandatario. 


Per ogni tipo di sedile per conducente la domanda deve essere accompagnata: 

da una descrizione tecnica succinta che precisi in particolare il tipo o i tipi di trattore ai quali il sedile è destinato, 

da disegni, in triplice copia, sufficientemente dettagliati per permettere l'identificazione del tipo di sedile, nei quali siano tra l’altro 
indicati dimensioni, peso, sistema di sospensione e tipo di fissaggio. 

da almeno un sedile, 

ove occorra, da un trattore rappresentativo del tipo di trattore al quale il sedile è destinato. 

Iscrizioni 

Il sedile presentato per l'omologazione CEE deve recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; questo marchio deve 
essere chiaramente leggibile ed indelebile. 

Ciascun sedile deve presentare uno spazio di dimensioni sulficienti per il marchio di omologazione CEE; questo spazio deve essere 
indicato sui disegni di cui al punto 3,2.2.2. 

Omologazione CEE 


Se il sedile presentato a norma del punto 3.2. è conforme alle disposizioni dei punti 3.1. e 3.3., l'omologazione CEE viene rilasciata e 
viene attribuito un numero di omologazione. 


Questo numero non viene più attribuito a nessun altro tipo di sedile. 


Marcatura 
Ogni sedile conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CEE. 


Tale marchio è costituito da: 


un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivi dello Stato 
membro che ha rilasciato l'omologazione: 


t per la Germania (Rf), 
2 per la Francia, 
3 per l'Halia, 
4 per1 Paesi Bassi, 
6 per il Belgio 
Il per i Regno Unito, 
13 per il Lussemburgo, 
18. per la Danimarca, 
IRL per l'Irlanda, 


da un numero di omologazione CEE corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE compilata per il tipo di sedile, 
disposto sotto cd in prossimità del rettangolo. 


i] pes 
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3.5.2.3. e dall'indicazione del tipo di trattore di categoria A al quale il sedile è destinato, disposia sopra ed in prossimità del rettangoto. Questa 
ultima indicazione sarà: 


L) per trattori di categoria A, della classe I, 

I e HE: per trattori di categoria A, della classe T e II 

1 e IN: perì trattori della opiegoria A delle classi Il e EH. 

In caso di sedile destinato ad un trattore di categoria B, nessuna indicazione figurerà sopra il rettangolo. 


3.5.3, Il marchio di omologazione CEE deve essere apposto sul sedile in modo che risulti indelebile e chiaramente leggibile anche quando il 
sedile è montato sul trattore. 

3.54. Nell’appendioc 11 viene fornito un esempio del marchio di omologazione. 

3.5.5. Le dimensioni dei vari efementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per la marcatura che 


figurano nell'appendice 11. 


Appendice 1 
Metodo di determinazione del punto di riferimento del sedile (S) 


1. DEFINIZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S) 


Per «punto di riferimento del sedile (S)» si intende il punto di intersezione situato nei piano longitudinale di simmetria del sedile fra il piano 
tangente alia parte inferiore dello schienale imbottito ed un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola 
del piano del sedile, i50 mm davanti al punto di riferimento del sedile (Sì). 


2. DISPOSITIVO PER LA DETERMINAZINE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE ($) 


Il dispositivo illustrato nella figura 1 qui di seguito è composto da una tavola per la bage del sedile e dagli elementi dello schienale. L'elemento 
inferiore dello schienale è articolato al livello della cresta iliaca (A) e della zona lombare (B) e l'altezza dell’articotazione (B) è regolabile. 


3. METODO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S) 


Il punto di riferimento del segile (5) si ottiene usando il dispositivo illustrato nelle figure 1 e 2 qui di seguito, dispositivo che permette di simulare 
l'occupazione del sedile da parte del conducente. I] dispositivo deve essere posto sul sedile; ad esso viene quindi applicata una forza di 550 N in un 
punto situato 50 mm davanti all'articolazione (A) € i due elementi del pannello dello schienale premono leggermente e tangenzialmente contro io 
schienale. 


Se non è possibile determinare le tangenti di ciascuna zona dello schienale imbottito (sopra e sotto la regione lombare), si procede come segue: 
a) se non è possibile definire la tangente della superficie più bassa possibile: 

la parte più bassa del pannello dello schienale in una posizione verticale deve essere leggermente premuia contro lo schienale imbottito; 
b) se non è possibile definire la tangente della superficie più alta possibile; 

l’articolazione (B) viene fissata ad un'altezza di 230 mm sopra il punto di riferimento del sedile (S), sc la parte più bassa del pannello dello 


è verticale, 1 dur elementi del pannello dello schienale in una posizione verticale vengono quindi premuti leggermente © 
tangenzidimente contro lo schienale imbotuto. 
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Fig. 


Dispositivo per determinare il punto di riferimento del sedile (S) 
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Fig. 2 


Dispoitivo in posizione 
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Appendice 2 
Determinazione delle curve caratteristiche dei sisiema di sospensione e del campo di resalazione (punto 2.5.ì) 


Canco verticale 


= 
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Prova su pista normalizzata 
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Tabella delle ordinate di elevazione rispetto a un livello base che definisce il profilo di ciascuna striscia della pista (punto 2.5.3.2.1.) 
D = distanza dall'inizio della pista normalizzata (metri) 
L = ordinata della striscia sinistra (millimetri) 
R = ordinata delia striscia destra (millimetri) 


ARIE ERI ARI RIE 


1,12 
1,28 


1,60 
1,76 


is 
Ho 
110 
115 


7,20 
7,36 
7,52 
7,68 
7,84 
8,00 
8.16 
8,32 
8,48 
8,64 
8,80 
8,96 
9,12 
9,28 
9,44 
9,60 
9,76 
9,92 

10,08 

10,24 

10,40 

10,56 

10,72 

10,88 

11,04 

12,20 

11,36 

11,52 

11,68 

11,84 

12,00 

12.16 

12,32 

12,48 

12,64 

12,80 

12,96 

13,12 

13,28 

13,44 

13,60 

13,76 

13,92 

14,08 

14,24 


% 14,40 

95 14,56 

100 14,72 
95 14,88 

100 15,04 
100 15,20 
10 15,36 
100 15,52 
100 15,68 
95 15,84 

95 16,00 

95 16,16 

100 16,32 
9% 16,48 

100 16,64 
95 16,80 

95 16,96 

95 17,12 

95 17,28 

85 17,44 

17,60 

85 17,76 

17,92 

9% 18,08 

7S 18,24 

75 18,40 

85 18,56 

85 18,72 

9% 18,88 

9% 19,04 

85 19,20 

95 19,36 

90 19,52 

85 19,68 

85 19,84 

9% 20,00 

% 20,16 

8$ 20,32 

% 20,48 

95 20,64 

9% 20,80 

75 20,96 

9% 23,12 

100 21,28 
110 21,44 


296; 


65 
65 
65 
65 
65 
55 
65 
65 
$$ 
55 
65 
$$ 


so 
55 
65 
65 


65 


3333232 


21,60 
21,76 
21,92 
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28,80 % 5 38,40 110 35 48,00 75 85 57,60 95 115 
28,96 75 % 38.56 100 35 48,16 % 95 57,76 85 110 
29,12 75 75 38,72 115 35 48,32 95 95 57,92 9%0 115 
29,8 75 15 38,88 100 3$ 48,48 100 10 58,08 % 10 
29,44 ” 75 39,04 100 35 48,64 110 100 58,24 9% 100 
29,60 5 15 39,20 Ho 30 48,80 115 100 58,40 85 95 
29,76 75 85 39,%6 10 45 48,96 15 145 58,56 9% 95 
29,92 85 75 39,52 iO |) 49,12 120 115 58,72 85 9% 
30,08 75 75 39,68 100 ss 49,28 120 110 58,88 % 9% 
30,24 85 75 39,84 uo so 49,44 115 95 59,04 % 95 
30,40 75 75 40,00 9% 55 49,60 115 % 59,20 9% 115 
30,56 ” 75 40,16 85 55 49,76 115 %0 59,36 90 115 
0,72 75 75 40,32 % 65 49,92 110 95 59,52 90 115 
30,88 85 75 40,48 .90 65 50,08 110 100 59,68 85 110 
31,04 9%0 75 40,64 % ” 50,24 100 uo 59,84 5 110 
31,20 % 85 40,80 95 7. 50,40 100 120 60,00 9% 115 
31,36 100 75 40,% 95 75 50,56 95 120 60,16 % 129 
31,52 100 75 41,12 95 75 50,72 95 115 60,32 % 120 
31,68 120 85 41,28 % % 50,88 95 120 60,48 90 120 
31,84 115 75 41,44 % 95 51,04 95 120 60,64 95 120 
32,00 120 85 41,60 85 95 $1,20 % 135 60,80 95 120 
32,16 120 85 41,76 85 100 51,36 95 425 60,96 % 120 
32,32 135 90 41,92 ” 100 51,52 95 120 61,12 % 115 
32,48 145 95 42,08 % 95 51,68 100 120 61,28 95 110 
32,64 160 95 42,24 85 100 51,84 100 120 61,44 95 110 
32.80 165 % 42,40 85 110 52,00 100 120 61,60 100 100 
32,96 155 9% 42,56 95 110 52,16 100 125 61,76 110 100 
33,12 145 9% 42,72 95 115 52,32 110 125 64,92 100 100 
33,28 140 95 42,88 95 115 52,48 110 125 62,08 100 100 
33,44 140 85 43,04 100 100 52,64 100 125 62,24 95 100 
33,60 140 85 43,20 100 95 52,80 100 120 62,40 95 100 
33,76 125 75 43,36 100 95 52.96 100 120 62,56 95 100 
33,92 125 75 43,52 100 9% 53,12 110 115 62,72 9% 100 
34,08 115 85 43,68 110 95 53,28 100 110 62,88 % 100 
34,24 120 75 43,84 100 100 53,44 Ho 110 63,04 9% 100 
34,40 125 75 44,00 110 ‘40 53,60 95 110 63,20 9% % 
34,56 115 85 44,16 160 85 53,76 95 110 63,36 9% 9% 
34,72 11S 15) 44,32 10 % 53,92 100 110 63,52 85 30 
34,88 115 % 44,48 110 85 54,08 95 100 63,68 85 % 
35,04 135 100 44,64 100 BS 54,24 100 100 67,84 15 85 
35,20 120 100 44,80 100 % 54,40 100 100 64,00 75 85 
35,36 120 100 44,% 95 9% 54,56 100 100 64,16 75 75 
35,52 135 95 45,12 % 95 54,72 95 100 64,32 15 75 
35,68 135 95 45,28 % 100 54,88 100 100 64,48 7 75 
35,84 135 95 45,44 95 100 55,04 100 tt5 64,64 1.1) ti) 
36,00 135 9% 45,60 % % 55,20 110 115 64,80 vo) 55 
36,16 120 75 45,76 85 % 55,36 100 110 64,96 Li) 45 
36,32 115 75 45,92 5 % 55,52 110 100 65,12 65 55 
36,48 10 7 46,08 85 9% 55,68 100 1t0 65,28 65 55 
36,64 100 65 46,24 1h) %” 55,84 100 110 65,44 65 65 
36,80 110 55 46,40 75 % 56,00 100 10 65,60 55 n) 
36,96 115 55 46,64 75 % 56,16 95 115 65,76 LX 75 
37,12 100 50 46,72 85 % 56,32 "90 10: 65492 $5 5 
37,28 115 50 46,88 85 85 56,48 95 110 66,08 55 75 
31,44 110 5 47,04 % 85 56,64 95 110 66,24 55 85 
37,60 100 65 47,20 75 85 56,80 % 100 66,46 s5 85 
37,76 % 55 47,36 65 75 56,96 100 100 66,56 65 9% 
37,92 95 55 47,52 70 ni) 57,12 100 95 66,72 ” 9% 
38,08 % 35 47,68 70 75 57,28 95 100 66,88 n 150 
38,24 9% 35 47,84 70 75 57,44 190 100 67,04 65 100 
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67,20 55 100 76.00 110 135 84,80 120 155 93,60 120 145 
67,36 65 100 76,86 100 125 84,96 115 145 93,76 HS 140 
67,52 ” 100 76,32 100 125 85,12 IS 155 93,92 115 140 
67,68 50 85 70.48 100 125 85,28 120 160 94,08 iS 140 
67,84 ei) 90 16,64 110 125 85,44 120 165 94,24 HS 140 
68,00 50 100 76,80 IES 125 85,60 120 160 94,40 185 140 
68,16 Ss 100 76.96 120 125 85,76 125 165 94,56 115 140 
68,32 55 95 77,42 120 125 85,92 135 160 94,72 LES 135 
68,48 65 % 77,28 120 135 86,08 135 160 94,88 125 135 
63,64 sO 85 77,44 nio. 125 86,24 125 155 95,04 110 135 
68,80 sO tu) 71,60 100 125 86,40 125 155 95,20 10 135 
68,96 50 70 77,76 120 135 86,56 120 145 95,36 Ho 135 
69,12 50 65 77,92 120 125 86,72 120 145 95,52 115 135 
69,28 50 55 78,08 120 125 86,98 110 140 95,68 100 140 
69,44 45 So 78,24 iS 125 87,04 Lio 140 95,84 95 135 
69,60 35 50 78,40 165 120 87,20 110 140 96,00 100 125 
69,76 35 55 78,56 185 i20 87,36 140 140 96,16 95 125 
69,92 35 65 78,72 110 120 87,52 110 140 96,32 95 125 
70,08 35 65 78,88 100 120 87,68 100 195 96,48 e) 125 
70,24 35 65 uit. 100 120 87,84 100 135 96,64 110 125 
70,40 35 Ls) 79,20 95 120 88,00 100 135 96,80 95 120 
70,56 45 $$ 79,36 95 120 88,56 100 125 96,96 95 120 
70,72 50 S$ 79,52 95 125 88,32 110 120 97,82 95 120 
70,88 o 50 79,68 95 125 88,48 155 120 97,28 95 110 
71,04 so 45 79,84 100 120 83,64 110 120 97,44 100 115 
71,20 50 45 80,00 95 125 83,80 110 125 97,60 110 120 
71,36 50 1) 80,16 95 125 88,96 100 125 97,76 110 115 
71,52 45 45 80,32 95 125 89,52 100 125 97,92 100 LES 
71,68 45 55 80,48 100 120 89,28 9$ 125 93,08 95 115 
71,84 55 65 - 80,64 100 125 89,44 9$ 125 98,24 100 115 
72,00 $$ 65 80,80 100 125 89,60 100 120 98,40 95 115 
72,16 ti) 65 20,96 FIO 125 89,76 100 135 98,52 100 11$ 
72,32 70 75 81,12 115 135 89,92 Io 140 98,72 100 110 
72,48 76 85 81,28 110 140 90,08 110 135 98,88 110 100 
72,64 75 85 81,44 135 140 90,24 t10 140 99,04 95 95 
72,80 75 9% 81,60 110 140 90,40 190 145 99,20 9% 100 
72,96 85 95 81,76 HS 140 90,56 100 155 99,36 % 100 
73,12 % 100 81,92 150 140 90,72 110 155 99,52 75 110 
73,28 % DEL) 82,08 110 140 90,88 tio 155 99,68 75 115 
73,44 %w 545 82,24 110 135 91,04 100 155 99,84 75 115 
73,60 9% 120 82,40 110 135 91,20 110 155 100,00 75 110 
73,76 % 115 82,56 100 125 91,36 ro 160 

73,92 % t15 82,72. io 125 94,52 115 160 

74,08 Ho 115 82,83 to 125 91.68 110 155 

74,24 100 Ho 83,04 100 125 91,84 415 355 

74,40 100 Ho 83,20 100 129 92,00 115 140 

74,56 100 H10 83,36 100 125 92,16 HES 155 

74,72 95 135 83,52 100 120 92,32 120 155. 

74,88 95 r10 83,68 100 135 92,48 125 145 

75,04 95 125 83,84 95 140 92,64 125 155 

75,20 95 135 84,00 100 135 92,80 125 155 

75,36 500 135 84,16 10 140 92,66 129 155 

75,52 100 140 84,32 Ho 140 93,52 120 145 

75,68 100 140 84,48 110 140 93,28 120 145 

75,84 100 140 84.64 110 140 93,44 115 145 
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Appendice 4 
Segnali dei valoni teorici per la prova al banco del sedile del conducente dei trattori di categoria A, classe | (punto 2.5.3.1.1.): 
PS = punto di analisi, 
a ampiezza del segnale del valore teorico (in 107‘m), 
t tempo di misurazione (in secondi). 
Nel ripetere nella tabella per 701 punti la sequenza dei segnali, i punti 700 e 0 si confondono nel tempo, con ampiezza a = 0. 


ps a t 
N. 10 ‘4m & 


0 0000 0 
1 0089 0,04 47 | -0550 93 | -0000 139 0229 
2 0215 0,08 48 | -0576 94 0025 140 0212 
3 0272 49 | - 0622 95 0065 141 0157 
4 0192 50 | - 0669 2,0 % 0076 102 0097 
5 0127 SI | - 0689 97 0054 143 0055 
6 0115 52 | -0634 98 | - 0016 144 0073 
7 0169 53 | -0542 99 } -0066 14$ 0175 
8 0243 54 | -0429 100 | -0048 4,0 146 0287 
9 0298 ss | -0314 101 | -oot 147 0380 
10 0320 56 | -0232 102 0061 148 0406 
Il 0270 57 | - 0308 103 0131 149 0338 
12 0191 58 | -0373 104 0168 150 0238 60 
13 0124 59 | -0446 105 0161 1SI 0151 
14 0057 60 | -0469 106 0131 152 0080 
15 0027 6L | - 0465 107 0086 153 0090 
16 0004 62 | - 0417 108 0067 184 0146 
17 | -0013 63 | - 0352 109 0088 155 0196 
IR 0039 64 | - 0262 uo 010 156 0230 
19 | -0055 65 | - 0201 ui 0148 157 0222 
20 | -0056 66 | -0180 112 0153 158 0184 
21 | - 0059 67 | - 0182 113 0139 159 0147 
22 | -0068 68 | -0210 114 0119 160 0iis 
23 | -0104 69 | -0222 115 0099 161 0114 
24 | - 0134 U) 0210 116 0091 162 0140 
25 | - 0147 10 N | - 0186 117 0078 163 0198 
26 | - od n 014! 118 0059 104 0257 
DI, 0143 73 | -0088 119 0062 165 0281 
28 | - 0155 74 | - 0033 120 0072 166 0276 
293 -6179 » 0000 30 121 0122 167 0236 
30 | -oisi 76 0001 122 0155 168 0201 
31 | -0155 7 | -0040 123 0191 169 0167 
32 | -0139 78 | - 0098 124 0184 170 0145 
33 | - ori 79 | -0130 125 0143 5,0 I7I 0135 
34 | “0170 80 | -0115 126 0087 172 0165 
35 | -0221 8I | - 0068 127 0029 173 0242 
36 | -0259 82 | -0036 18 0010 174 0321 
37 | -0281 | 83 | - 0032 129 0025 175 0399 70 
38 } - 0268 84 | -0050 130 0074 176 0411 
39 | -0258 85 | -0052 131 0106 177 0373 
40 | -0285 86 | - 0039 132 0115 178 0281 
41 | - 0348 87 | -o0it 133 0090 179 0179 
42 | -0437 88 0014 134 0048 180 0109 
43 | - 0509 89 0041 135 0038 181 0094 
44 | -0547 9% 0054 136 0066 182 0136 
45 | - 0562 91 0040 137 0t16 183 0206 
46 | -0550 92 0000 138 0180 184 0271 


—_ 9 


16-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 
| -— __t@——_——_mt_———1_1214#—_k4 <é+<é+"é=«@@x-----——==-——-4 


PS t 
N. s 


185 0267 249 0041 313 | -0320 377 | -0027 
186 0293 250 0090 10,0 314 | -0244 378 0099 
187 0091 251 0136 315 i -0237 379 0186 
188 0009 252 01S1 316 | -0310 380 0174 
189 0006 253 0123 317 | - 0413 381 0085 
190 0074 254 0070 318 | -0462 382 | - 0031 
I9L 0186 255 0034 319 | -0456 383. 7 -0086 
192 0280 256 | -0001 320 | -—0351 384 | -0069 
193 0342 257 | -0010 321 - 0181 385 0012 
194 9330 258 | -0031 322 } -0045 386 0103 
195 0265 259 | -0061 323 0013 387 0164 
196 0184 260 | -0086 324 | -0037 388 0129 
197 0118 261 — 0104 325 | -0160 13,0 389 0047 
198 0105 262 | -0193 326 | - 0247 390 È -0055 
199 0128 263 È -0093 327 | -0258 391 - 0097 
200 0174 8,0 264 -— 0074 328 - 0187 392 | -0056 
208 0215 265 | -0056 329 | - 0069 393 0043 
202 0229 266 | - 0039 330 0044 394 0162 
203 0221 Î 267 | -0000 331 0078 395 0220 
204 0199 268 0033 332 0061 396 0205 
205 0164 269 0067 333 È -0012 397 0129 
206 0162 270 0097 334 } - 0102 398 0053 
207 0174 271 0085 335 | -0127 399 0022 
208 0210 272 0034 336 } -0103 400 0052 16,0 
209 0242 273 0002 337 | -0045 401 0114 
210 0270 274 | -0050 338 0039 402 0175 
21 0285 275 | -0080 11,0 339 0094 403 0191 
212 0285 2726 | - 0096 340 0107 404 0172 
213 0258 277 | - 0121 341 0058 405 0138 
214 0223 278 - 0116 342 | - 0011 406 0092 
215 0194 279 | - 0092. 343 | -0078 407 0052 
216 0165 280 } -0060 344 È - 0093 408 005ì 
217 0132 281 — 0018 345 | -0068 409 0025 
218 0106 282 - 0011 346 | - 0025 410 0001 
219 0077 283 | -0052 347 0021 4 — 0026 
220 0065 284 | -0143 348 0008 412 | -0065 
221 0073 285 | - 0241 349 | -0016 413 } -0073 
222 0099 286 | -0330 350 | - 0038 14,0 414 | -0038 
223 0114 287 | -0343 351 — 0024 415 È -0001 
224 0111 288 | -0298 352 0041 416 0029 
225 0083 9,0 289 | -0235 353 0135 417 0030 
226 0026 290 | -0203 354 019% 418 | -0005 
227 - 0028 291 — 0249 355 0171 419 | -0045 
223 È -0052 292 - 0356 356 0053 420 | - 0068 
229 | - 0069 293 | -0448 357 | - 01 421 - 0093 
230 | -0077 294 - 0486 358 | -0265 422 | -0075 
23 - 0067 295 | - 0444 359 | -0348 423 — 0067 
232 - 0095 296 1 -0343 360 | -0336 424 | -0051 
233 - 0128 297 | -0240 361 - 0258 425 | -0049 17,0 
234 | - 0137 298 | -0215 362 | -0155 426 | -0059 
235 | -0144 299 | -0277 363 - 0059 427 | -0077 
2% | -0131 300 i -—0399 12,0 364 | - 0056 428 | -0107 
237 | -0155 301 — 0527 365 | -0123 429 | -0143 
238 — 0208 302 — 0585 366 | -0187 40 | -O0t4t 
239 ‘È - 0266 303 | -0569 367 | -0218 431 - 0142 
240 | -0285 304 | -0479 368 | -0136 432 | -0106 
DUI — 0276 205 | -0363 369 0012 433 | -0080 
242 3 -0205 306 | -0296 370 0149 434 | - 0050 
243 | -o0t10 307 | -0299 37ì 0212 435 È -0030 
244 | -0020 308 | -0374 372 0153 436 | - 0014 
245 0041 309 | -— 0466 373 0021 437 | -0017 
246 0053 310 | -0528 374 | -0104 438 | -0031 
247 0020 3H - 0520 375 } -0160 15,0 439 È - 0037 
248 0016 312 | - 0432 376 | - 0142 440 | -0068 
—_ MN 


4 — Libreria - SO.GU, s. 128 


16-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 
RIE E ETTI EA PISA ENE 
N. % 
4A 0413 506 0184 SI 0285 636 —-0178 
442 — 0167 507 0139 572 029$ 637 — 0188 
443 — 0203 8 0062 573 0261 638 — 0198 
dal - 0I9L 509 0027 574 0201 639 - 0194 
445 — 0135 510 0030 575 0145 23,0 640 — 0187 
446 — 0047 51 0067 576 0142 641 - 0170 
447 0028 512 0146 577 0163 642 - 0161 
448 0032 513 0247 578 0222 643 — 0154 
449 - 0031 514 0314 579 0284 644 — 0140 
450 — 0108 13,0 $15 0330 580 0334 645 —- 0115 
451 — 0157 516 0289 $81 0342 646 - 0055 
452 — 0155 517 0224 582 0301 647 0001 
453 —- 008! 518 0179 583 0240 648 0049 
454 - 0012 519 01384 584 0205 649 0085 
455 0053 520 0216 585 0216 650 0094 26,0 
456 0085 521 0229 586 0257 651 0071 
457 0054 522 0210 587 0326 652 0039 
458 0002 523 0130 588 0363 653 - 0001 
459 — 0026 524 0062 589 0380 654 = 0027 
460 - 0034 525 0006 21,0 590 0358 655 9025 
461 - 0014 526 - 0004 591 0303 656 0000 
462 0031 527 0004 592 0273 657 0028 
463 0061 528 0018 593 0341 658 0045 
464 0098 529 0031 594 0249 659 0019 
465 0123 5% 0020 595 0252 660 — 0032 
466 0103 531 0014 596 0245 661 — 0101 
467 0078 532 - 0011 597 0244 662 - 0102 
468 0046 533 — 0022 598 0225 663 — 0198 
469 0042 534 — 0029 599 0212 664 — 0193 
470 0044 535 — 0042 600 0180 24,0 665 — 0149 
471 0072 $36 — 0066 601 0160 666 — 0096 
472 0109 537 - 0120 602 0130 667 - 0075 
473 0533 538, - 0588 0603 0118 668 — 0086 
474 0138 539 — 0241 604 0104 669 — 0151 
475 0125 19,0 540 — 0252 605 0081 670 — 0246 
476 0095 SAI — 0243 606 0040 671 — 0329 
477 0105 542 - 0212 607 - 0004 672 —-0382 
478 0129 $43 — 0183 608 — 0040 673 — 0392 
479 0181 544 — 0170 609 — 0057 674 — 0340 
480 0206 545 -0189 610 — 0049 675 — 0286 27,0 
481 0200 546 - 8233 61 0021 876 —:0249 
482 068 547 — 0236 612 doi 677 — 0245 
483 0140 548 - 0311 613 0033 678 - 0298 
484 0149 549 — 0280 614 0038 G79 — 0348 
485 0186 550 — 0215 22,0 615 0027 680 — 0366 
486 0237 SS — 0128 616 0019 681 - 0330 
487 0242 552 — 0038 617 0024 682 - 0247 
488 0207 553 — 0018 618 0040 683 — 0175 
489 0130 554 — 0024 619 0069 694 - 0135 
490 0055 $55 — 0052 620 0082 685 = 0149 
491 0015 556 — 0055 621 0086 636 — 0165 
492 0014 557 — 0033 622 0068 687 - 01798 
493 0036 $58 0013 623 0056 688 - 0142 
494 0054 559 0061 624 0036 639 - 0097 
495 0056 560 0079 - 625 0006 25,0 690 — 0067 
496 0022 $61 0060 626 - 0015 6IL - 0051 
497 —-0032 562 0024 627 — 0049 692 - 0071 
498 —- 0076 563 — 0013 628 - 0071 693 — 0101 
499 — 0108 564 — 0027 629 - 0075 694 — 0110 
500 - 009 20,0 565 — 0018 630 — 0078 695 — 0091 
501 = 0029 566 OLI 631 — 0074 69% — 0043 
502 00sÌ 567 0064 632 — 0069 697 0020 
503 0138 568 QUI 633 - 0094 698 0001 
504 0199 569 0171 634 - OI 16 699 0023 
505 0213 sO 0238 635 - 0150 700 0000 28,0 


- 16-1-1992 Li Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 12 


Appendice Sa 
Segnali dei valori teorici per la prova al banco del sedile del conducente di trattori di categoria A, classe II (punto 2.5.3.1.1.} 
PS = punto di analisi, 
a = ampiezza del segnale del valore teorico (in 107*m), 
t = tempo di misurazione (in secondi), 
Nel ripetere nella tabella, per 701 punti, la sequenza dei segnali, i punti 700 e 0 si confondono nel tempo, con l'ampiezza 4/= 0. 


PS PS t 
N. N Li 


0 0000 

1 0022 47 | -0364 93 | - 0004 139 | -0154 
2 0089 48 } - 040 94 | -0039 140 | -0164 
3 0144 49 | - 0407 95 | -0100 141 | -0160 
4 0162 50 } - 0367 9% | -Q171 142 | - 0128 
5 0210 51 | -0239 97 | -0218 143 | -0059 
6 0272 52 È -0180 98 | -0226 144 0015 
7 0336 53 | -0081 99 | -0190 145 0074 
8 0382 54 | -0000 100 | -0116 146 0084 
9 0404 55 | -oo1 101 | -0054 147 0042 
10 0408 56 | -0070 102 | -0001 148 | -0034 
tu 0376 57 | -0168 103 | - 0001 149 | - 0101 
12 0324 s8 | -0256 104 | - 0045 t50 | -0147 
13 0275 59 | -0307 105 | -0126 151 | -0141 
14 0226. 6 Ì -0302 106 | -0191 152 | -009 
15 0176 61 | - 0249 107 | -0223 153 | -003 
16 0141 62 | -0157 108 | -0206 154 0017 
17 0126 63 | -0056 109 | -0168 155 0027 
18 | -0144 64 0013 110 | -0122 156 | - 0012 
19 0180 65 0044 lil | -0095 157 | - 0058 
20 0205 66 0025 112 | -0101 158 | -0127 
21 0198 67 | -0026 113 | -0114 159 | - 0151 
22 0184 0077 114 | -016ì 160 | -0125 
23 0138 69 | -o1t5 t15 } -0212 161 | - 0049 
24 0102 - 0131 116 | - 0254 162 0045 
25 0068 71 } -0102 117 | -0273 163 0104 
26 0050 72 | -00% 118 | -0258 164 0122 
27 0055 3 0035 119 | -o2ti 165 0104 
28 0078 74 0078 120 } -0169 166 0046 
b:) 0120 75 0057 121 | -0125 167 | -00t8 
30 0184 6 0000 122 | .-0115 168 | -0047 
31 0209 7 | -0069 123 | -0127 169 | - 0036 
32 | -0224 78 | -0124 124 | -0156 170 0016 
33 | -0206 79 | -0143 125 } - 0185 171 0145 
34 | -0157 80 | -0129 126 | -0232 172 0257 
35 0101 81 | -009%1 127 | -0256 173 0330 
% 0049 82 | -0045 128 | -0260 174 0330 
37 | -0002 83 | -0004 129 | -0260 175 0258 
38 | -0038 84 | - 0004 130 | -0247 176 0138 
39 | -0068 85 | -0016 131 | -0228 177 0034 
40 | - 0088 86 | -0047 132 | -0204 178 È - 0037 
41 } -0100 87 | -0cos0 133 | -0192 179 | -0030 
42 | -oro 88 | -0083 134 | - 0179 180 0026 
43 { -01S1 89 | -0080 135 | - 0144 181 LITTI 
44 | -0183 90 | -0060 13 | -0128 182 0216 
45 | -0234 91 } -0029 137 | -0117 183 0243 
46 | - 0303 92 | -0013 138 | -013t 184 0188 


16-41-1992 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 12 


PS a 1 
N. 0 *m ri 


135 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 


249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 


256 < 


257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 


313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 


— 0302 


377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
399 
398 
392 
393 
394 
395 
39%6 
397 
398 
399 


0053 
0078 
0068 
0033 
0004 
- 0000 
- 0013 


16-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 
ee _——_——___—__—mm—Pm.rP___r____TTmP—m___m—____m___P_——_m_________m_____mPmPmrmrmr===-==-==zzazi 


PS a a t 
N. 10%» 107*m $ 


441 - 0112 506 | -0027 57 0089 636 È -0163 
442 - 0028 507 — 0103 572 | - 0004 637 - 0182 
443 0058 508 È -0096 573 | - 0075 638 | -0177 
444 0118 509 } -0026 574 | -0099 639 | - 0184 
445 0124 510 0062 575 | -0054 640 | -020i 
446 0080 511 0198 576 0024 641 — 0199 
447 0006 512 0275 577 0126 642 | -0187 
448 | -0052 513 0293 578 0203 643 Î -0145 
449 | -0068 514 0244 579 0223 644 | - 0092 
450 | -0050 515 0149 580 0200 645 } - 0040 
451 — 0000 516 0056 581 0113 646 0017 
482 0063 517 0005 582 0026 647 0044 
453 0129 518 | -0001 583 | - 0008 648 0061 
454 0155 519 0023 584 | - 0003 649 0029 
455 0156 520 0035 585 0057 650 1 - 0018 
456 0111 521 0063 586 0149 651 — 0078 
457 0069 522 0034 587 0236 652 | -0129 
458 0049 523 | - 0009 588 0290 653 | -0135 
459 0036 524 | -0074 589 0299 654 | -Q0110 
460 d0s6 525 | -0154 590 0244 655 | - 0039 
41 0100 526 | -0203 591 0192 656 0008 
462 0143 527 | -0204 592 0145 657 0019 
463 0178 528 | -0167 593 0095 658 | -0033 
464 0193 S® | -0119 594 0090 659 | -0102 
465 0178 530 |} -0077 595 Qui 660 } -019%4 
466 0136 S31 - 0068 596 0151 661 — 0264 
46? 0087 532 | -0094 597 |. 0186 662 | -0292 
468 0050 533 | -0168 598 0185 663 | -0261 
469 0041 534 | -0254 599 0165 664 | - 0210 
470 0067 535 È -0337 600 0120 665 | -0147 
471 0117 536 | -0383 601 0057 666 | -0092 
472 0165 537 | - 0400 602 0008 667 | - 0089 
473 0188 538 | -0391 603 | - 0022 668 | -0138 
474 0178 539 | - 0365 604 | - 0044 669 | -0248 
475 0171 540 | -0346 605 | - 0062 670 | -0360 
476 0154 541 - 0342 606 | -0070 GTI - 0455 
4n 0141 542 | - 0372 607 | - 0061 672 | -0497 
478 0ì37 543 | - 0398 608 Î - 0057 673 | -0473 
479 0146 544 | -0431 609 | -0044 674 | -0393 
480 0177 545 | -0464 610 | -0040 675 | - 0294 
481 0231 546 | - 0459 Gli = 0037 676 | -0230 
482 0282 S4T | - 0425 612 | - 0028 677 | -0214 
483 0314 548 | -0354 613 - 0017 678 | -0241 
434 0287 549 | -0259 614 | - 0006 679 | -0294 
485 0222 s50 | -0187 615 0011 680 | -0343 
486 0138 55ì - 0174 616 0032 681 - 0375 
487 0050 552 | -0182 617 0045 682 | -0379 
488 | -0003 553 - 0211 618 0050 683 | -0349 
489 0001 554 È - 0% 619 0039 684 | -0276 
499 004Ì 555 | -0228 620 0036 685 | -0202 
491 0095 556 | - 0192 621 0027 686 } -0136 
492 0124 557 | -013) 622 0025 687 | - 0099 
493 0112 558 | -0066 623 0006 688 | -0101 
494 0060 559 | -0050 624 0000 689 | -0139 
495 | -0022 560 | - 0065 625 | -0012 690 | -0196 
496 | -0112 561 | .-0117 626 | -0040 691 | -0246 
497 | -0161 562 | -0164 622 | - 0047 692 | -0256 
498 | -0153 53 | - 019% 628 | -0058 693 | -0234 
499 | -0087 564 | -0165 629 | -0070 694 | -0156 
500 0030 565 | -0109 630 | -0076 695 | -0078 
501 0127 566 | -0025 631 | - 0098 60% 0015 
502 0197 567 0081 632 | -0103 697 0083 
503 0203 568 0163 633 | -0127 698 0118 
504 0147 569 0191 638 - 0158 699 0062 
SOS 0060 S70 0164 635 È - 0158 700 0000 31,0 


16-1-1992 Sipplemento ordinario alla GAZZETTA UFFIGIALE Serie generale - n. 12 


Appendice 5b 


Segeali dei valori ieorici Ber 2 provi di baco 
del sedile del conducente dei trattori di categoria A, classe E (punto 2.5.3.1.1.) 


Lone darsi 
a = ampiezza del segnale del valore teorico in 10 7*m 
t = tempo di misurazione in secondi 


Ripetendo nella tabella per 701 punti la sequenza dei segnali, i punti 700 e 0 si confondono nel tempo con l'ampiezza = 0 


| o 0 41 - 6 1.093 81 19 2.190 121 - 0 3,284 
2 - 3 027 42 2% 1.122 82 2 2.217 122 - 21 3.312 
3 - 0 055 4 - 8 1.150 83 19 2.244 123 - 18 3.339 
4 2 082 44 - 7 1.177 84 15 2.272 124 - 13 3.367 
5 4 109 45 - 4 1.204 85 8 2.299 125 - 6 3.396 
6 6 137 46 Soi | 1.32 86 D) 2.326 126 2 342 
7 6 164 47 2 1.259 $7 - 7 2334 | 127 10 3.449 
8 5 192 48 6 -1.286 88 - 18 2.368 128 16 3.476 
9 3 219 4 8 1.314 89 - 19 2.409 || 129 2 3.503 
10 I 246 so 10 1.341 9% - 2 2436 130 22 3.531 
I - 0 274 Bb 10 1.369 91 - 2.463 131 2 3.558 
12 - 2 301 s2 8 1.396 9 - 15 2.491 132 15 3.586 
13 - 4 328 53 4 1.423 93 - 8 2.518 133 8 3.613 
14 - 4 356 54 1) 1.451 % - 0 2.545 134 (i) 3.640 
15 - 4 383 55 - 4 1.478 95 7 2.573 135 - $ 3.668 
16 - 2 4 56 - 8 1.505 9% 14 2.600 136 - 45 3.695 
17 - 1 439 5? - 11 1.533 97 19 2.628 î37 - 20 3.722 
18 0 465 ss | -13 | 1.560 9% 21 | 265 138 | -23 | 3750 
19 2 493 s9 - 12 1.587 99 19 2.662 139 - 2 3.777 
bi) 3 520 60 - 9 1.613 100 14 2:710 140 - 18 3,804 
21 4 547 6l - 4 1.642 101 ? 2.737 ‘141 - 11 | 3.832 
2 3 S75 € 6 1.670 192 - 09 2.164 142 - 3 3.859 
23 1 6uz 63 6 {| 1.697 193 - 8 2.792 143 5 3,887 
24 0 630 (71 ti 1.724 104 - 15 2.819 144 13 3.914 
25 So 657 65 15 1792 || Ss | -19 2847 || 145 i5 | 391 
26 =: $ 684 66 16 1.779 106 - 2.874 146 23 3.969 
27 - 4 n2 67 14 1.806 107 - 18 2901 || 147 DE. 3.9%6 
28 - 4 739 68 DI 1.834 108 - 13 2929 || 148 20 4.023 
29 4 16 (5) 5 1.861 109 CR 2.956 149 14 4,051 
30 - 2 794 vo) - 1 1.869 110 2 2.983 150 6 4.098 
31 - 0 821 vil - 8 1.916 LT 10 3.011 151 - 2 4.106 
32 2 848 n - 14 1.943 112 16 3.038 152 - li 4.133 
33 4 876 LEI - 18 LI 113 bi 3.055 || 163 - 17 4,160 
34 6 903 94 - 19 1.598 144 3.1) 3.093 154 -21 | 4.188 
35 6 91 75 - 17 2.025 115 17 3.120 | 155 - 22 4.215 
36 6 958 6 - 13 2.053 116 12 3.148 156 - 0 4.242 
37 4 985 71 - 6 2.080 117 5 3.175 157 - 14 4,270 
38 I 1.013 78 D) 2.108 118 = 3.202 158 = 4.297 
39 = 1.049 79 8 2.135 119 - 10 3.230 159 li) 4.325 
40 LL 1.067 80 15 2.162 120 - 17 3.257 160 8 4.352 


16-1-1992 ni Suppleénento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n, 12 


161 14 4,379 221 - 7 6.022 281 24 7.664 341 - 11 9.306 
162 18 4.407 222 - 11 6.049 282 27 7.691 34 - 3 9.333 
163 19 4.434 23 - 15 6.076 283 26 1.118 33 4 9.361 
164 17 4.461 224 - 16 6.104 284 21 7.746 344 ti 9.388 
165 13 4.489 225 - 16 6.131 285 13 7.773 345 16 9.415 
166 7 4.516 226 - 12 6.158 286 4 7.801 346 19 9.443 
167 0 4.543 27 - 7 6.186 287 - 5 7.828 347 19 9.470 
168 - 6 4,571 228 - 1 6.213 288 - 13 7.855 348 16 9.498 
169 - Il 4.598 229 4 6.240 239 - 2 7.883 349 Il 9.525 
170 - 14 4.626 230 10 6.268 290 - 24 7.910 350 4 9.552 
171 - 16 4.653 BI 16 6.295 291 - 25 1.937 351 - 2 9.580 
172 — 14 4.690 232 17 6.323 292 - 2 7.965 352 - 9 9.607 
173 - n 4.708 233 17 6.350 293 - 17 7.992 353 - 14 9.634 
124 - 6 4.735 234 14 6.371 294 - 9 8.020 354 - 17 9.662 
475 - 1 4.162 235 9 6.405 295 - 1 8.047 355 - 18 9.689 
176 4 4,799 236 3 6.432 29%6 7 8.074 356 - 16 9717 
177 8 4.817 237 - 3 6.459 2917 t4 8.102 357 - 12 9744 
1798 12 4.845 238 - to 6.487 298 20 8.129 358 - 7 9.771 
179 13 4.872 239 - 15 6.514 299 22 8.156 359 - 1 9.799 
180 43 4.899 240 - 19 6.542 700 22 8.184 360 4 9.826 
181 U 4921 Mi - 19 6.569 301 19 8.211 361 9 9.853 
182 7 4,954 242 - 6.596 302 13 8.239 362 13 9.881 
183 3 4.981 243 - 12 6.624 303 6 8.266 363 16 9.908 
184 - T 5.009 244 - 6 6.65Ì 304 - 1 8.293 364 15 9.935 
185 - 5 5.036 245 t 6.678 305 - 9 8.321 365 14 9.963 
186 - 9 5.064 246 9 6.706 306 — 35 8.348 366 10 9.990 
187 ui 5.091 247 16 6.733 307 - 19 8.375 367 $ 10.018 
188 — 12 5.118 248 21 6.761 308 - 8.403 368 - 0 10.045 
139 - 12 5.146 249 22 6.783 309 - 19 8.430 369 - 5 10.072 
199 - 0 5.173 250 2 6.815 310 - 14 8.457 370 - 10 10.100 
191 - 6 5.200 251 16 6.843 311 - 8 8.485 371 - 13 10.127 
192 - 2 5.228 252 9 6.870 312 - 0 8.512 372 - 15 10.154 
193 1 5.255 253 0 6.897 313 6 8.540 373 = 14 10.182 
194 kj 5.283 254 - 8 6.925 344 12 8.567 374 - 12 10.209 
195 9 5HO 285 - 16 6.952 3S 16 8.594 375 - 2 10.237 
196 hl 5.337 256 - 22 6.979 316 18 8.622 376 - 2 10.264 
197 13 5.365 257 - 25 7.007 317 16 8.649 377 2 10.291 
198 12 3,392 258 - 24 7.034 318 12 8.676 37 8 10.319 
199 tI 5419 259 - 20 7.062 319 6 8.704 379 tt 10.346 
200 7 5.447 26 - 83 7.089 320 o 8.731 380 13 10.373 
201 3 5.474 261 - 4 7.816 321 - 7 8.759 I {3 10.401 
202 - 0 5,501 262 KI 7.144. 322 - 12 8.786 392 [RI 40.428 
203 - 5 5.529 263 14 7.171 323 - 15 8.813. 383 7 10.456 
204 - 9 3.556 264 2 1.198 324 - 16 8.841 304 2 10.483 
205 - 22 5.584 26$ 25 7.26 325 - 33 8.868 385 - 2 10,510 
206 - 14 5.611 266 26 7.253 326 8 8.395 386 - 7 10.538 
207 - 14 3.638 267 23 7.281 327 - 3 8.923 387 - 10 10.565 
208 - 12 3.666 268 ‘17 7.308. 328 5 8.950 388: = H 10.592 
209 - 9 5.693 269 8 7.395 729 1 8.978 389 - HI {0.620 
210 - 4 5.10 270 - 3 71.963 330 15 9.005 390 - 8 10.647 
211 (1) 5.748 NI - II 7.390 331 17 9.032 391 - $ 10.674 
212 5 5.715 272 - 20 741? «33% 15 9.060 392 - Q 10.702 
213 9 5.803 273 - 26 7.445 333 u 9.087 393 3 10.729 
214 13 5.830 274 - 27 1.472 334 s 9.114 394 - 7 10.757 
215 15 5.857 278 - 35 7.500 335 - 2 9.142 395 D) 10.784 
IG 15 5.885 276 - 9 7.521 336 - 9 2109 396 9 10.811 
217 13 5.912 MI - tl 7.554 337 - 15 9.196 397 8 10.839 
218 9 5.939 28 - 1 7.582 338 - 18 9A 398 ° $ 10.866 
219 4 5.967 279 9 1.09 399 - 19 9.361 399 i 10.893 
220 - 1 5.994 280 18 7.636 349 - 16 9.279 400 - 2 10.921 
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‘i - 6 È 1094 461 8 | 12.590 521 - 2 | 14233 SR1 4 | 15875 
402 - 7 | 1095 462 Il 12.618 522 - 2 È 14260 
43 | - 8 | 11903 463 13 | 12645 53 | - 1 | 14287 ssi u | 1590 
404 - 7 | 11030 464 12 | 12.673 524 2.9 14.316 583 16 | 15930 
405 - 5 | 11058 465 10 | 12.700 525 1 14.342 
46 | - 2 | 11085 46 1 | 12727 s6 | - 0 | 14370 584 18 | 15.957 
407 o | 112 467 2 | 12.755 sn - 0 | 14397 585 18 | 15.984 
408 4 | 1.10 |Î' 468 - 2 | 12.782 528 o | 144% 
409 6 | 11167 49 | - 6 | 12309 529 o | 14452 chi 15 | 16.012 
410 7 |.11,195 470 - 9 | 12837 530 1 14.479 587 I0 | 16.039 
ali 1 | n22 47I - 10 | 12364 531 2 | 14.506 
412 6 | 1120 42 | -i0 | 128% 532 2 | 14.534 a +. IT 16066 
413 4 11.277 473 - 8 12.915 533 3 14.561 589 - 3 16.094 
414 ' 11.304 474 - 5 | 12946 ss 4 | 14598 
415 #1 11,331 475 = 9 12.974 535 4 14.616 390 210 | 16.21 
416 - 4 11.359 476 I 13.001 536 3 14.643 so - 15 16.149 
417 - 7 | 11,386 4T? 3 | 13028 537 2 | 14671 
418 - 8 11.413 478 6 13.056 538 i 14.698 592 ai 16.176 
419 - 8 11.441, 479 6 13.083 539 - 0 14.725 593 - 17 16.203 
4 - 6 | 1146 480 5 13.110 540 - 2 | 14753 
421 - 4 11.496 488 4 13.138 $4. - 5 14.730 594 - 15 | 1623 
422 - 1 11.523 482 2 13.165 542 - 7 14.807 595 - 19 16.258 
433 1 11.550 483 0 | 13.193 543 - 8 | 14835 
424 4 11.578 434 - 0 13.220 544 - 8 14.862 596 - 3 16.285 
425 7 - 11.605 485 - I 13.247 545 - 7 14.890 597 2 16.313 
426 8 | 11,632 486 - 2 | 13.275 546 - 5 | 14917 
427 8 11.660 487 cr 13.302 547 - 1 14.944 598 9 16.340 
4R 7 18.687 488 - 1 13.329 548 Ì 14.972 599 14 16.368 
49 S| 11716 489 avi 13.357 549 6 | 1499 
430 2 11.742 490 - 0 13,384 550 9 15.026 60 16 16.395 
431 - 0 | 1176 49 o | 1342 ssi 12 | 15054 coi 17 | 1642 
432 -2 | 11797 492 l 13.439 552 13 | iso 
433 - 4 11.824 493 1 13.466 553 tt 15.109 602 14 16.450 
434 - 6 | 11851 494 1 13.494 554 9 È 15136 63 10 | 1647 
435 - 7 | 118799 495 o | 1352 555 4 | 15.163 
436 - 6 | t1,906 46 0 | 13.548 556 - 0 | 15191 604 5 | 16.506 
437 - 6 | 11934 497 - 0 | 13.576 557 - 6 | 15218 60 -1 | uo 
438 - 4 | 11968 Pe” = 13.603 $58 - tt | 152465 
439 - 3 | 11988 499 - 1 13.630 559 - 15 | 15273 606 - 7 | 16.559 
“0 sa 12.016 500 #1 13.659 560 - 16 | 1530 PRA o 
dii o | 1206 sol - 1 13.685 561 - 15 | 15327 
4“ 2 | 12070 502 231 13.743 562 - 12 | 15356 608 - 15 | 16.614 
443 4 | 12.098 503 2% dì 13.740 563 - 6 | 15.382 
ds 6 | 12.125 504 - 0 | 13767 564 - 0 | 1540 ©) 16” [1094 
445 1 } 12182 505 - 0 | 13.795 565 6 | 15437 610 -16 | 16.669 
446 1 | t2180 506 0 | 13.822 566 12 } 15.464 
47 2 | 12207 507 l 13.849 567 17 | 15492 si a 
488 6 | 12235 _ 508 1 13.877 568 19 | 15.519 612 - 8 | 16.728 
449 4 | 12.262 509 2 | 13.90 569 18 | 15.546 
459 1 | 12289 510 2 | 13932 570 14 | 15,574 si ra I 
451 24 12.317 SII 2 | 13.959 s71 8 | 15601 614 2 | 16.776 
452 - sl 1234 512 2 | 13986 5 I 15.629 
453} - 8_| 12371 513 1 | 14014 573 | - 6 | 15656 6I5 o ae 
4s4 -16 | 12.399 514 I 14.041 574 - 12 | 1563 616 12 } 16.833 
455 -n 12.426 515 o | t4068 575 -1 | 1521 
46 | - 1 | 12454 s6 | - 0 | 14096 s6 | -19 | 15,738 647 ‘5 | 16.860 
457 - 9 | 12481 517 = 14.123 577 - 19 | 15766 618 16 | 16.888 
458 - 5 | 12.509 518 Vi 14.151 578 -15 | 15793 
45 | - 1 | 12.536 59 | - 2 | 14.178 579 - 10 | 15820 619 15 | 16915 
460 3 | 12.563 520 - 2 | 14205 580 - 8 | 1584 620 12 | 16.942 
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621 8 16.970 681 14 18.612 mA 3 19.707 RI - 9 21.349 
622 2 16.997 722 7 19.734 
63 2a 17,024 682 13 18.639 DA 3 959 782 - 9 21.376 
624 = /$ 17.052 633 10 18.667 724 " 19.789 783 5318 21.404 
625 - 12 17.079 725 ul 19.816 
66 | -14 | 17107 4 6 | 18694 726 10 | 19344 4 | - 7 | 2141 
627 - 85 17.134 685 t 18.721 727 7 19.871 785 a 21.458 
628 - 14 17,161 728 3 19.898 
630 - 7 17.216 687 - 6 18.776 730 - 4 19.953 787 ] 21.513 
631 - 2 17.243 731 s 19,980 
632 t |a 68 | - It | 18804 232 | -n | 20008] 788 4 | 2154 
633 6 17.298 689 - 13 18,831 733 - 12 20.035 789 6 21.568 
634 9 17.326 734 - 12 20.063 
635 1 | 17,353 690 + 13 | 18.858 735 - 10 | 20,090 790 7 | 21.595 
636 12 17.380 691 - 10 18.886 736 - 7 20.117 791 7 21.623 
637 17.408 737 1 20.145 
638 9 | 17.435 692 7 | 1893 738 o | 20.172 792 7 | 21.650 
639 6 | 17.462 693 - 3 18.940 739 $ 20.199 793 5 21.677 
640 2 17.490 740 8 20.227 
641 - 0 17,517 694 I 18.968 141 11 20.254 794 3 21.705 
642 - 3 | 17.54 695 4 | 18.99 742 12 | 20.282 ||. 79s o | 21.732 
643 - $ 17.572 743 1 20,309 
644 = 6 17.599 696 7 8.022 744 9 20.336 7% - 1 21.760 
645 - 6 | 17.627 697 8 | 18050 745 6 | 20.354 797 - 4 | 21.787 
646 - 6 | 17.654 746 1 20.391 
647 = 4 17.681 698 8 18.077 741 - 2 20.418 798 - 5 21.814 
68 | - 3 | 12.709 699 6 | 18.105 7248 | - 6 | 20.446 79 | - 6 | 21.842 
649 Ea, 17.736 749 - 9 20.473 
650 - 0 17.763 4 18.132 750 - 19 20.500 800 - $ 21.869 
651 (1) 17.791 701 | 18.159 DI - 9 20.526 801 - 4 31.896 
652 1 17.818 752 Pa 20.556 
653 0 17.845 702 - 0 19.187 753 - 4 20.583 802 - 2 21.924 
64 ei pid 703 | - 2 | 19214 asti <= ar ciragole 803 | - 0 | 21951 
655 0 17.900 755 2 20.637 
656 - 0 17.928 704 - 2 19.241 156 5 20.665 804 2 21.978 
657 - 0 17.955 a 19,269 157 7 20.692 i Ù sa ORE 
658 - 0 17.982 do : 758 8 20.719 
659 0 18.010 706 - 1 19.296 759 7 20.747 5 | 22.033 
660 1 18.037 160 5 20,774 
661 3 | 18065 alli a 761 2 | 20802 al a 
662 4 | 18.092 1 19.351 762 #1} 20.829 4 | 22.088 
663 5 18.119 763 4 20.856 
664 5 | 18.147 709 2; ALTRO 164 | - 7 | 20884 dl 2205 
665 5 18.174 710 2 19.406 7165 - 9 20.911 810 o 22.143 
666 4 | 18201 166 - 9 20.938 
sa ali re mn ! 19.433 Ha Hal aponi 811 = 1 22.170 
668 - 0 18.256 712 - 0 19.460 768 - 5 20.993 812 24 22.197 
669 SA 18,283 7169 - 1 21.021 
60 | - 6 | 18311 13 | - 2 | 19.68 770 2 | 2104 813 | - 5 | 22.225 
671 - 9 18.339 n14 S/$ 19.515 TI 5 21.075 814 216 22.252 
672 - 10 18.366 mn 8 21.103 
623 | -i10 | 18,393 HS | -96 | 1950 TR t0 | 21130 815 | - 5 | 22280 
6% - 9 18.420 116 Sca 19.570 TI4 10 | 21.157 816 - 4 | 22.307 
675 6 18.448 775 8 21.185 
676 - 3 | 18475 n7 | 76 6 | 21212 817 - 3 | 22.334 
677 i 18.502 718 = 19.625 m1 2 21.239 818 - 0 22.362 
678 6 18.530 mR cd 21.267 
679 10 | 18.557 n9 - 3 | 19.652 79 - 4 | 212% BIS 1 | 22.389 
680 12 18.585 70 o 19.679 780 Se, | 21.322 820 4 | 22416 
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821 5 | 22.44 881 - 9 | 24086 921 11 25.181 981 5 | 26893 
822 6 | 22471 _ 922 12 | 25.208 982 i 
824 6 | 22.536 sa RA ont 923 It | 252% DAS 
825 5 | 22.553 883 -1 | 2414 924 9 | 25263 983 - 3 | 26.878 
826 3 :22.581 925 4 25.290 94 | -7 26.905 
827 o | 22.608 > voi aa 926 | - 0 | 25318 E n 
828 - 2 | 22.635 885 - 6 | 24.196 927 - 5 | 25345 2 2 Li 
829 - 4 | 22.663 5 928 - 9 | 25372 - i 
80 | - 7 | 22690 sue i o «0 Bai oe 97 | -13 | 26987 
83 - 8277 887 o | 24250 - 3 
832 - 9 | 22.74 91 -12 | 25455 988 - 12 | 27.015 
83 | - 8 | 22772 388 4 | 24278 92 | - 9 | 25482 989 | -t0 | 27042 
sa - ; Teo, 889 7 | 24.305 s a A pr 99 | - 6 | 27069 
8 s : - 3 
86 | - 1 | 22854 so TSO 935 4 | 25.564 99 | - 2 | 27097 
837 2 22.882 891 9 24.360 936 8 25.591 992 2 27.124 
838 6 22.909 937 IL] 25.619 
839 9 | 2296 892 8 | 24.387 938 13 | 25645 ta 6 | 27452 
840 “ 22.964 893 6 | 24414 939 13 | 25.674 994 10 1 27.179 
940 li 25.701 
84I 12 | 22991 Di Bia Di o pet 995 12 | 27.206 
°° ali eros ali Paol i sa ì sane 997 13 | 2726 
844 5 | 23.073 . S 2 . 
845 o | 23101 cao si at 944 - 5] 25.810 998 tt | 27.288 
846 - 5 | 23.128 897 - 6 24.524 945 n & 25.839 9% Al 
847 - 9 23.155 946 — 10 25.855 ta 
84 | -13 | 23183 898 | - 8 | 2455 947 | - ll | 25892 1000 3 | 2734 
849 - 15 23.210 - 9 24.579 Jon a 4 repla 1001 - 0 27.370 
850 - 15 | 23.238 3 29, 
851 -13 | 23565 - 8 | 24606 90 | - 6 | 25975 1002 | - 5 | 27.399 
852 - 9 23.292 901 - 6 | 24.633 cla 3 o opa 1003 - 9 | 27.426 
si = i pig 902 | - 2 | 24661 953 3 | 26057 1004 | -12 | 27.453 
83 dl 4 903 o 1 2468 954 5 | 26084 1005 - 13 | 27.480 
955 7 | 26111 = 
856 14 | 23.402 904 i | dune di cl 1006 13 | 27.507 
837 18 | 23.429 957 8 | 25166 1007 | -t1 | 27,535 
858 18 | 23.457 905 71 | 24.743 
958 7 | 26.194 1008 - 1 | 2.562 
859 6 23.484 8 24.710 99 6 26221 
860 12 | 23.611 du lo 1009 - 2 | 27.589 
861 5 | 23.539 907 9 | 24798 961 2 | 26276 1010 1 | 27.617 
862 - 1 | 23.56 7 | 243825 962 0 | 26303 
863 - 7 23.593 î 963 x 26.390 1011 6 27.644 
864 - 13 | 23.621 909 5 24.852 =: > 1012 9 | 27.672 
964 4 | 26.358 
865 16 | 23.68 910 1 | 24880 965 - 5 | 26385 1013 11 | 27.699 
867 -16 | 23703 91 - 2 | 24907 ss; Da 1014 12 | 27.726 
» >. a 3 912 | - 6 | 24935 98 | - 7 | 26467 |{ 1015 10 | 27.754 
n pa sa Lg caga 969 - 7 | 26495 1016 8 27731 
871 4 | 23812 20 Hi 1017 4 | 27.308 
» 914 - 10 | 24.989 91 - 4 | 26.549 
872 9 23.340 dis La eo 972 RES, ) 26.577 1018 0 27.836 
» 12: (23407 59 973 o | 26.604 1019 | - 3 | 2786 
14 | 23.894 916 - 7 | 2504 974 3 | 26631 
875 13 | 23.922 1020 - 6 | 27991 
975 6 | 26.659 
n Ti rapid 97 | - 3 | 25071 976 9 | 26.686 1021 | - 8 | 27918 
in 3 ia 918 0 | 25099 mn 10 | 26714 102 | - 9 | 27945 
- 978 i 26.741 
880 | - 6 | 24059 920 8 } 25153 930 8 | 26.796 1024 o | 23.000 
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Vista laterale 


Punto di arlicolazione 
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4, Regolazione 


—4- (74447 ZAN i 


Regolazione minima 
*75(+ 30) 


quostitenna sBellro sereene toro allo vovtte ale dipeso della 
Fueudianen siate migra Noog Pia cinitiat vat 
reo il aprredi 


della percone 
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Caratteristica del filtro dello strumento per misurare le vibrazioni (pemto 2.5.3.3.5) 


0 


02 


0,3 


04 


0,6 


0,8 
10 


Rapporto della tenvione : i; 
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VO vscita 
entrata 
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Frequenza {Hz} 
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Appendice 8 
Esempio di marchio di omologazione CEE (punto 3.5) 


pu 


1005- 


U sedile munito del marcio di ontoliggazi ne CEE gui raffigurato è destinato asl sr teattro di ate prrrta 
A, stare I, conelogato in Gieamania (e 8) certi dl inunero 1008, 


usi 
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Capo HI 
REPUBBLICA ITALIANA 


MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione 


MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE 


Comunicazione concernente l’emolegazione CEE, il rifiuto, la reveca dell'omologazione CEE di wn tipo di sedile 
per conducente di trattore agricole e forestale a ruote 


Numero di omologazione CEE 


"ro 


PISTI 


opers 


PORTI 


vee 


svosento: 


Prsvosvenesseris: 


nasensganissonianioe 


II 


ARR IMPARI AIA n terendanbto 


0441007 90asrdde nd 


o 1040400009. 


eoorssossa 


. 


6. Laboratorio di prova.. 


mpozanza. 


n 


srsseverevone: 


MITTIETTERETI 


009804 


Vepessooeortiris corea 


corre 


nese 


vorssvevenzas 


cn 


nes: 


11. Alla presente comunicazione è allegata una descrizione del sedile, nella quale sono indicati in particolare i campi di regolazione, il peso totale, le 
caratteristiche del sistema di ione, il tipo e lo spessore dell'imbottitura e il sistema di fissaggio. Questa descrizione è accompagnata dai 
disegni quotati del sedile nel formato A 4 (210 x 299 mm) in vista laterale e frontale. 


«I dati devonn tasere comunicati alle competenti autorità degli altri Stati membri, su foro richiestà esplicita». 
12. Eventuali osservazioni 
13 Firma 


pgarsenesceseone 


TETI 


TTI TTTTTO 


6%à 


TTTZLI 


POTTILITI 


20084 


1) Nel caso di sedile destinato ad va trattore della ciame È 0 11 si indica la classe ( 0 le classi) dei trattori afla quale (0 alle quali) il sedile è destinato. 
1) Cancellare ie diciture inutili. 
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Capo IV 


RRESCHIZIONE, PER L’INSTALLAZIONE DI UN SEDILE PER CONDUCENTE 
R L'OMOLOGAZIONE CEE DI UN TRATTORE 


Ogni sedile per conducente deve recare il marchio di omologazione CEE ed essere montato conformemente alle seguenti prescrizioni: 
It sedile del conducente deve essere montato in.modo da; 

offrire al conducente una posizione confortevole per la guida e la manovra del trattore; 

essere facilmente accessibile; 


dare al conducente, in posizione normale di guida, la possibilità di raggiungere facilmente i comandi dei diversi organi del trattore da 
azionare durante la marcia; 


ewitare che fra gli elementi del sedile e quelli del trattore esistano parti che possano provocare contusioni o tagli al conducente. 
Qualora il sedile sia regolabile unicamente in lunghezza e in altezza, il piano di simmetria deve coincidere con il piano longitudinale 
mediano dei trattore e deve essere parallelo a quest'ultimo piano. 


Ro cosesierio pos l'ustare su ui als vertical Bol deve potnr cacce beccato la \iule lc fosilucai o ela: prazion e. lo cai 
caso, nella posizione prevista nel punto 1.1.5. 


11 detentore dell’omoltogazione CEE può chiedere che quest'ultima sia estesa ad altri tipi di sedili. Le autorità competenti accordano 
questa estensione alle seguenti condizioni: 

il nuovo tipo di sedile è stato oggetto di omologazione CEE; 

esso è stalo progettato per essere montato sul tipo di trattore per il quale è stata richiesta l'estensione dell'omologazione CEE; 
esso è stato montato conformemente alle prescrizioni per l'installazione contenute nei prosente capo. 


I sedili destinati ai trattori con carreggiata minima posteriore < ! 150.mm possono avere le seguenti dimensioni minime di profondità 
e di larghezza per il piano del sedile: 


— profondità: 300 mm, 
— larghezza: 400 mm. 


Questa disposizione si applica soltanto se i valori prescritti per la profondità e la larghezza del piano del sedile, rispettivamente di 400 
+ 50 mme non inferiore a 450 mm, non possono csscre rispettati per motivi increnti alla costruzione dei trattore. 


Una scheda conforme al modelto di cui al capo Y è allegata alla scheda di omologazione C.E.E. per ogni omologazione o estensione di 
omologazione concessa o rifiutata. 
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Capo Y 


REPUBBLICA ITALIANA 


MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Traspòrti in concessione 


ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE 
PER QUANTO CONCERNE IL SEDILE DEL CONDUCENTE 


Numero di omologazione CFE. 


EIFIFOLI 


1. Marchio di fabbrica 6 commerciale ‘del trattore 


na4e» 


TIISOOTI 


PRPPITTTI 


200049093400r4 6: 


2. Tipo di trattore.... 


aadseso 


CPITOCISSSTISotOA 


Tevi 


PdLLEI Re nenoLbssronioneoneori 


dersnazaagisa 


arse 


00039440000dd \AdI00 02008340 


prg 


4 csrsanssgogaazenzana 


easonsasenzase. 


PITTITTITI 


drdoness 


nea 


Teri 


dastoge 


ddrressono: 


40200029043 d4 A 409 Intero 


GALII Gre ninpasionese sd 


ord 


DOTTI 


abrorsa 


saanrrisiazegne 


sessseriosscesee 


+0200004404400 


sessurisnseneo 


4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante 


verenuresa: 


vernose 


urcnscasio 


senuros unadessotora 


vrenssosnes,o 


mpessoresi nr) 


TETI 


nssressine»: 


6. Estensione dell'omotogazione CEE del trattore al seguente tipo di sedilc 


vrsvnrener 


nantes 


ensaneeeaseeo 


PETS 


ve 


00 


ECTTECI 


nasasi 


vrversesa 


PIT] nessreneresrottosoreoneoe 


Pure ziorecasaseorevoree 


7. Trattore presentato all'omologazione CEE in data.. 
8. Servizio tecnico incaricato del controllo di conformità per l'omologazione CEE. 


visa. 


enpocapotuoseteveesve lissosasivave 


MITI TOTTI 


ne9ga. 


errreosszoteso. 


ETTI 


9. Data del verbale rilasciato da questo servizio 
10. N. del verbale rilasciato da questo servizio ....... 
11. L'omologazione CEE per quanto riguarda il sedile del conducente è accordata/rifiutata (*) 
12. L'estensione dell'omologazione CER per quanto riguarda il sedile del conducente è accondata/rifiutata (3)......................... 


nonconuseseo 


neroneoo: no 


ovuosea 


sorsero 


eesò 


ame 


LOT 


sesveciszersene 


pdsgsona agere nsszaa 


4 
angreveacenenci. 


vee 


CensIIRIII canine neriInenenaee 


dvsgsanoe. 


saarsarasanie ursureszsaresioneanee 


orsde. 


nonuensarase 


aoconazano. 


arscaroo 


urresrasesee marevessenertvevesa reserisciveras tota 


qererezasa: 


perrirae 


torsssninzosteosionieveesetooo. 


redeotisoesase: 


narusoranassa Vrnrroneneani. 


egpriviseseoseonivateneneso 


) Indicare eveniunimente se vi tratia di uan prima, seconda, ecc., estensione dell'omologazione CEE iniziale. 
Cancellare la dicitura inutile. 


— H4 — 


16-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 
C__——_—__—————m_——_—rrrr_____mm=-wuw:=x==-=-/—2 SR -=="##[1-==ss@i 


ALLEGATO 8 


DIMENSIONI E MASSE RIMORCHIABILI, REGOLATORE DI VELOCITÀ, PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI MOTORE, DELLE 
PARTI SPORGENTI E DELLE RUOTE, PARABREZZA ED ALTRI VETRI, COLLEGAMENTI MECCANICI TRA TRATTORE E 
VEICOLO RIMORCHIATO COMPRESO IL CARICO VERTICALE SUL PUNTO DI ATTACCO, POSIZIONE ED APPOSIZIONE 
DELLE TARGHETTE E DELLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI SUL CORPO DEL TRATTORE, COMANDO DELLA 
FRENATURA DEI VEICOLI RIMORCHIATI. 


Capo | 
DIMENSIONI E MASSE RIMORCHIABILI 


1. DEFINIZIONI 


1.1, Per «lunghezza» s'intende: 
— la distanza misurata tra i piani verticali perpendicolari al piano longitudinale del trattore passanti per i punti estremi dello stesso 
nella loro posizione meno favorevole, esclusi: 


— retrovisori, 
— manovelle di avviamento, 
— luci di posizione anteriori o laterali. 


12, Per «larghezza» s'intende 


— Ia distanza misurata tra i piani ‘verticali paralleli al piano longitudinale mediano del trattore passanti per i punti estremi dello 
stesso, esclusi: 


— fetrovisori 

— indicatori di direzione, 

— luci di posizione anteriori, laterali, posteriori e di stazionamento 
— deformazioni dei pneumatici dovute al peso del trattore, 

— clementi retrattili (quali pedane sollevabili) e paraspruzzi elastici. 


1.3, Per «altezza» s'intende 


— la distanza verticale tra il suolo ed il punto del trattore più distante dal suolo esclusa qualsiasi antenna. Per determinare tale altezza 
il trattore deve essere: 
— munito di pneumatici nuovi, con il massimo raggio di rotolamento prescritto dal costruttore. 


14. Per «massa rinverchiabile» si intende la massa che può essere trainata da un tipo di trattore. Tale massa può, e 
costituita da uno o più veicoli rimorchiati 0 strumenti agricoli o forestali. Si distingue la massa rimorchiabile 
ammuissibile dichiarata dal costruttore dalla massa rimorchiabile autorizzata, quale fissata al seguente punto 2.2. 


15. Per «dispositivo di traino» s'intende l'unità tecnica installata sul trattore del collegamento meccanico di un insieme trattore-veicolo 
trainato. 
16. Pa Milena GU Ceagiore 4 Vende la cao di rca (HA a PTaleaio la mente dalia n) ro Lt dell'alepeo Tal DER: 1 gennaio 
n 
1.7. Per «amaesa(e) rimorchiabile(i) tecnicamente summissibile» (*) si intendono: 


— la massa rimorchiabile non frenata, 
_ ani con frenatura indipendente [come definita al punto 1.12 del capo I dell'allegato 6 al D.P.R. 10 febbraio 
n.21 
— ET rimorchiabile con frenatura ad inerzia (come definita al punto 1.14 del capo I dell'allegato 6 al D.P.R. 10 febbraio 1981 
n 


— la massa rimorchiabile con frenatura idraulica o pneumatica: questa frenatura può essere del tipo continuo, semicontinuo o 
te assistito come rispettivamente definito ai punti 1.9, 1.106 1. 11 del capo I dell'allegato 6 al D.P.R. 10 febbraio 1981, 


n. 212. 
2: PRESCRIZIONI 
21, Dimensioni 
Le dimensioni massime di un trattore sono le seguenti: 
201. lunghezza: 12 m, 
2.12. larghezza: 2,5 m, 


2.1.3. altezza: 4 m. 


— 1S — 


214. 


22. 
221. 
2.2.1.1. 
2.2.1.2. 
22,2. 
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Le misurazioni necessarie per verificare queste dimensioni sono eseguite come segue: 
— cos il trattore a vuoto in ordine di marcia, come indicato al punto 1.6; 

— su una superficie orizzontale piana; 

— a trattore fermo e motore spento; 

— con pneumatici nuovi alla pressione normale prescritta dal costruttore; 

— con sportelli e finestrini chiusi; 

— con il volante nella posizione di avanzamento in linea dritta; 

— senza alcun attrezzo agricolo o forestale agganciato al trattore. 


Massa rimorchiabile autorizzata 

La massa rimorchiabile autorizzata non devo superare: 

la massa rimorchiabile tecnicamente ammissibile come definita ai punto 1.7 indicata dal costruttore; 
la massa rimorchiabile fissata per il dispositivo di rimorchio in base all'omologazione. 


Qualora uno Stato membro applichi l'articolo 2 paragrafo 2, la massa rimorchiabile deve cssere indicata (le masse rimorchiabili 
devono essere indicate) sul certificato di immatricolazione del trattore. 


— 116 — 


16-1-1992 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Appendice 
MODELLO 


MINISTERO DEI TRASPORTI 


Serie generale » n. 12 


Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione 


ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE 
PER QUANTO RIGUARDA LE DIMENSIONI E LE MASSE RIMORCHIABILI 


Numero di omologazione CEE: ......................... 

1 Elemento o caraiteristica/elementi o caratteristiche: 

11. dimensioni: 

LI. lunghezza: .................... m 

11.2. larghezza: ............ m 

1.1.3. Altezza: ............. m 

1,2. masse mmorchiabili 

1.2.1. massa timorchiabile non frenata .................... kg 

1.2.2. massa mmorchiabile con frenatura indipendente: .................... kg 

1.2.3. massa mmorchiabile con frenatura ad inerzia: ............... recon kg 

1.24. massa mmorchiabile con frenatura assistita (idraulica o pneumatica) ............. kg 

2. Marca del trattore o ragione sociale del costruttore:............................ ATRIA RIA RIO CORRA ISRORTA Ù 

3. Tipo ed eventuale denominazione commerciale del trattore: ........ enoniesininirae sica grniarirranen iena Sdlrarai Vila tralivimaa isa 

4. Nome e indirizzo del COStruttore:......eiirriirreirerrrerieenivrerinez oneri rezenzineonioeo RIA NA IAA fuageisanigiaciiazalai PA 

5. Eventuale nome e indirizzo del mandatario del costruttore: ............... heart iteriariza gioni ssaa dva ira IRR 

6. Trattore presentato all'omologazione il............ iaia ANGRI AGSIEAA ARAGONA AIIORIRA SIGNS RN FARA Na PORTA CIA 
Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione........................rrrrrrrrerercirmenieresenionicone SRI OA TRI AIA ta 

i Data del verbale rilasciato da delto Servizio: ..................c.ucucsirrriricreeeeeeiicesce nice cereerencenerezcarene VERREPRCERE TEN 
Numero del verbale rilasciato da detto servizio: .................crrcccirriininea CRA EIA RFI RIRIITERIO 

10. Omologazione CEE per quanto riguarda je dimensioni e le masse rimorchiabili è accordata/rifiutata (*). 

Il. LUOGO... ecttrrrrrrrecirerienseriranrone RRCERE ZO pssiintrtcnre nno ivano 

12. Data:............. PLEASE SS OL STORIA TIFO TOAST A PORTIERE SEESRE O 

13. Firma:........... VARE ROERO RIA IVIO allietata Aiace 

14. Alla presente comunicazione è allegata la seguente documentazione tecnica con il numero di omologaziom CEE succitato: 
didatta progetti quotati 
svcrcesieniosecionecenni» Cisegno © fotografia del trattore. 
Questi dati sono forniti alle autorità competenti degli altri Stati membri su loro esplicita richiesta. 

15. Evéntvali osservazioni’... aironi 


(*) Canceltare la menzione inutile. 


== 
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Capo II 
REGOLATORE DI VELOCITÀ, PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI MOTORI, 
DELLE PARTI SPORGENTI E DELLE RUOTE 


REGOLATORE DI VELOCITÀ 


LI. Se un regolatore di velocità è.previsto d'origine dal costruttore, esso deve essere montato e ideato in modo che il irattore risponda ai 
requisiti dell'allegato I al D.P.R. 10 febbraio 1981 n. 212 relativi alla velocità massima per costruzione. 


2 PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI: MOTORI, DELLE PARTI SPORGENTI E DELLE RUOTE 

21. Prescrizioni generali 

2.1.1. Gli elementi motori, le parti sporgenti e le ruote dei trattori devono essere progettati, montati o protetti in modo da evitare, in 
condizioni di uso normali, fesioni alle persone. 

2,12. Le disposizioni di cui al punto 2.1.1. si ritengono soddisfatte se sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.3. Soluzioni diverse da 
quelle descritte dal punto 2.3 sono autorizzate se îl costruttore apporta la prova che hanno un effetto almeno equivalente ai requisiti 
del punto 2.3. 

2.1.3. I disposilivi di protezione devono essere saldamente fissati ai trattore. «Saldamente fissati» significa che la loro rimozione è possibile 


solo con l'ausilio di attrezzi. 


2.1.4. Cofani, coperchi e tettucci, la cui chiusura a scatto potrebbe procurare lesioni, devono essere costruiti in modo da impedirne la 
chiusura accidentale (per esempio, mediante dispositivi di sicurezza 0 opportuni accorgimenti di montaggio o di concezione tecnica). 
2.1.5. Un unico dispositivo di protezione può proteggere vari punti pericolosi. Tuttavia, ulteriori dispositivi di protezione devono essere 
montati qualora sotto un singolo dispositivo di protezione si trovinio dispositivi di regolazione, di manutenzione 0 di soppressione dei 
radiodisturbi che possono essere manipolati soltanto a motore in moto. 
2.1.6. Gli elementi di protezione (per csempio, spinotti a molla o spinotti ad alette) 
— per fissare gli elementi di montaggio a sganciamento rapido (per esempio, spinotti del gancio) 
e le parti di 
dispositivi di protezione tali che si possono aprire senza l'uso di attrezzi (per esempio, cofano motore) 
devono essere saldamente fissati o all'elemento di collegamento del trattore stesso o al dispositivo di protezione. 


12. Definizioni 

22.1. Per «dispositivo di protezione» s'intende un dispositivo destinato a garantire la protezione delle parti pericolose. Ai sensi della 
presente direttiva i dispositivi di protezione comprendono carter, coperchi € ripari. 

22.11. Per «carter» s'intende un dispositivo di protezione situato immediatamente davanti alla parte pericolosa e che, da solo o con altre 
parti della macchina, protegge da tutte le parti dal contatto con la parte pericolosa. 

22.12. Per «coperchio» s'intende un dispositivo di protezione situato davanti alla parte pericolosa e che protegge dal contatio con la parte 
pencolosa dal lato coperto. 

2.2.1,3. Per «riparo» s'intende un dispositivo di protezione che, mediante una guida, 0 delle sbarre o un mezzo analogo impone la distanza di 
sicurezza nocessana per rendere inaccessibile la parte pericolosa. 

2.2.2. Per «parte pericolosa» s'intende qualsiasi punto che, per posizione o per progettazione delle parti fisse o mobili di un trattore 


comporti un rischio di lesione. Le parti pericolose sono in particolare: i punti di pizzicamento, di cesoiamento, di taglio, di 
perforazione, di schiacciamento, di ingranaggio, i punti di ammissione e di attacco. 


222.1. Per «punto di pizzicamento» s'intende qualsiasi punto pericoloso o parti che si spostano le une rispetto alle altre o rispetto a parti fisse 
in modo tale che le persone o alcune parti del loro corpo possano correre rischi di pizzicamento. 
2.2.2.2. Per «punto di cesoiamento» s'intende qualsiasiipunto pericoloso o parti che passano le une lungo le altre o lungo altre parti in modo 


tale che le persone o alcune parti del loro corpo possana cortfere rischi, di pizzicamento o di cesoiamento. 


2.2,2,3, Per «punto di taglio, di perforazione, di schiacciamento» s'intende qualsiasi punto pericoloso o parti, mobili o fisse, taglienti, 
acuminate 0 smussale che possono ferire le persone v alcune, parti del loro corpo. 


22,24, Per «punto di ingranaggio» s'intende qualsiasi punto pericoloso oppure spigoli sporgenti taglienti, denti, coppiglie, viti e bulloni, 
mgrassatori, alberi e loro ghiere e quant'altro possa spostarsi in modo tale che possano essere afferrate e trascinate persone, talune 
parti del loro corpo o dei loro indumenti. 


2.2.2.6, Per «punto di ammissione e punto di attacco» s'intende qualsiasi punto pericoloso in cui le parti, spostandosi, restringono l'apertura 
nella quale possono essere afferrate persone, talune parti del loro corpo o dei loro indumenti. 
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2.3.2. 
232.1. 


2,3.2.2. 


Per «portata» s'intende la distanza massima che può essere raggiunta dalle persone o da talune parti del loro corpo verso l'alto, vers 
il basso, verso l'interno, dal di sopra, attorno e attraverso, senza l’aiuto di un oggetto qualsiasi (figura I). 


Per «distanza di sicurezza» s'intende la distanza corrispondente alla portata o alle dimensioni del corpo con l'aggiunta di un 
supplemento di sicurezza (figura 1). 


Per «dispositivo di comando, s'intende qualsiasi dispositivo il cui azionamento diretto consente di modificare lo stato © il 
funzionamento dcl trattore 0 di un maitcriale ad esso agganciato. 
Distanza. di sicurezza per evitare un contatto con le parti pericolose 


La distanza di sicurezza è misurata a partire dai punti che possono essere raggiunti per azionare, eseguire la manutenzione € 
ispezionare i trattore, nonché a partire dal livello del suolo. Per «eseguire la manutenzione e ispezionare il trattore» s'intendono 
umicamente i lavori eseguiti normalmente dallo sicsso conducente conformemente alle istruzioni per l’uso, Per determinare le distanze 
di sicurezza si presume che il trattore si trovi nello stato per il quale è stato progettato e che non venga usato alcun attrezzo per 
raggiungere la parte pericolasa. I margini di sicurezza sono stabiliti dai punti da 2.3.2.1. a 2.3.2.5. In talune zone specifiche e per taluni 
elementi specifici sì ritiene adeguato il livello di sicurezza se il trattore è conforme alle prescrizioni di cui ai punti da 2.3.2.6. a 2.3.2.14. 


Protezione dei punti pericolosi 


Portata verso l'alto 
lì macgine di sicurezza verso l'alio è di 2.500 mm (vedi figura 1) per una persona in piedi. 


Margine di sicurezza 


Punto pericolosa 


Figura 1 


Portata verso il basso e al di sopra di uno spigolo 

Per quanto concerne la portata al di sopra di uno spigolo, la distanza di sicurczza è: 
a = distanza della parte pericolosa dei suolo, 

b = altezza dello spigolo del dispositivo di protezione, 

c = distanza orizzontale della parte pericolosa dallo spigolo {vedi figura 2). 


Pacie pericolosa 


Figura 2 


Per la portata verso il basso c al di sopra di uno spigolo, devono essere rispettate le distanze di sicurezza indicate neila tabella 1. 
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TABELLA {Î 
(mm) 


Altezza dello tpigolo del dispositivo di protezione b 


20m ESESEIEILILIZIE. 

10 [| | {ee [oo [so | 10m | 1u0 

La = | | = {se [oe [oe [10m [120 

Lao || [re [se [re [100 | 150 

120 -|-|-|- [se [me [100 | 100 

100 ea lai 

a e RIE 

o ei se 

‘o calibri] dea 

na ola 

2.3.2.3 Portata all’intorno 

che rano nel sottate tuba 2 Pu sppiare lo ita di deren i prete cho l'rdolzion principle dele parte 
i te del corpo sia in modo stabile sullo spigolo. Le distanze di siturezza sono considerate rispettate soltanto 


corrisponden appoggiata 
dopo essersi accertati che la perte del corpo non possa assolutamente avanzare o penetrare oltre. 


TABFILA 2 
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Parte ciel corpo L pria Figuea 
Pal 
Mano 
Dal alla 
poca è 
[i è°2= HI 


2.3.2.4, Penetrazione e portata attraverso 


Se esiste una possibilità di penetrare in o attraverso un orifizio sino alle-parti pericolose, devono essere rispettate almeno le distanze di 
sicurezza indicate nelle tabelle 3 e 4, 

Le parti mobili prospicenti tra loro o le parti mobili adiacenti a parti fisse non sono considerate fattori di rischio se la loro distanza 
non supera 8 mm. 


TABELLA 3 
Distanze di sicurezza per aperture longitudinali e parallele, in millimetri 


a è la più piccola dimensione dell'apertura, 
b è la distanza di sicurezza dal punto di pericolo. 


LI 
dI 
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TABELLA 4 


Distanze di sicurezza pet aperture quadrate o circolari, in' millimetri 


a è l’aperturafil diametro o il lato, 
b è la distanza di sicurezza dal punto di pericolo. 


e è i, . ta eni Vite io Miro e nni iii di ie 
Emremità del dito NE Pamir para Braccio = 


6 
d 


2.3.2.5. Distanze di sicurezza dai punti di pizzicameato 


Un punto di pizzicamento non è considerato pericoloso per la parte del corpo indicata se le distanze di sicurezza non sono inferiori a 
quelle che figurano nella tabella 5 c sc ci si accerta che non possa essere introdotta la parte dei corpo adiacente e più larga. 


TABELLA 5 


FL 
Arth dazione 


Pugno 


Distanza 


2.3,2,6. Comandi 
Lo spazio libero tra due pedali e le aperture per il passaggio dei comandi non sono considerati punti di pizzicamento o di cesoiamento. 
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2.3,2.7, Attacco a tre punti posteriore 


2.3.2.7,1. Posteriormente ad un piano che passa che. per un piano mediano dei punti di articolazione dei bracci di sollevamento dell’attacco a tre 
punti occorre mantenere una distanza di sicurezza minima di 25 mm tra k parti mobili per ciascuna posizione della corsa n del 
inposliiva di sollevamento (soka i puati carni rpesici ed iafiori gi o |) nocche ea direzza di Po me copre Rio 
30° per fe pasti che presentano una possibilità di cesoiamento tale da provocare una modifica dell'an. ‘angolo (vedi figura 3). La corsa n°‘, 
diminvita di 0,1 n in alto ed in basso, è definita come segue (vedi figura 4): 


Braccio di sollevamemo 
Piano passante per le 


aste di sollevamento 


Asta di sollevamento 


Trattore 


Figura 4 


2.3.2.7.2 Per la corsa n del dispositivo di sollevamento idraulico, la posizione inferiore A del punto di attacco del braccio inferiore è limitata 
dalla dimensione «14» secondo la norma ISO 730, parte prima, e la posizione superiore B è limitata dalla corsa idraulica massima. La 
Zone fi contneste sie comi n Gisisslta doro e Udi di n, e costituisce la distanza verticale tra A‘ e B'. 


2.3,2.7.3. Attorno al profilo delle aste di sollevamento occorre inoltre mantenere all’interno della corsa n° una distanza minima di sicurezza di 
25 mm dalle parti adiacenti. 


2.32.74. Se, per l'attacco a tre punti, si utilizzano dispositivi di attacco che non richiedono la presenza di un operatore tra il trattore e l'attrezzo 
portato (ad esempio nel caso di un accoppiatore rapido), non si applicano le prescrizioni del punto 2.3.2.7.3. 


2.32.75. OLE per l’uso è opportuno precisare le parti pericolose situate anteriormente al piano definito nella prima frase del punto 
23,271. 


19- 


2.3.2.8. 


2.3.2.8.1. 


2.3,2.8.2. 


2,3,2.8.3, 


2.3.2,9. 


2.3.2.9.1. 


2.3.2,9,2, 


2.3,2.9,9. 


2.3.2.9.4. 
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Aîtacco a tre punti anteriore 


In ogni posizione della corsa n del sollevatore — — esclusi i segmenti estremi superiore e inferiore di 0,ì n — deve rimanere tra je parti 
mobili una distanza di sicurezza di almeno 25 mm e, in caso di cambiamento dell'angolo dovuto al cesciamento delle parti parti, un angolo 
ritinimo di 30° 0 una distanza di sicurezza di 25 mm. La corsa n' diminuita di 0,1 n in alto e in basso, é definita come segue (vedi anche 


figura 4). 


Per corsa idraulica o dei sollevatore, la posizione inferiore finale A del punto d'attacco del braccio inferiore è limitata dalla 
dimensione «14» secondo la norma ISO 8759, parte seconda, e la posizione finale superiore B è limitata dalla corsa idraulica massima. 
La corsa n‘ corrisponde alla corsa n diminuita sopra € sotto rispettivamente di 0,1 n costituisce la distanza verticale tra A' e B'‘. 


Se, per il braccio inferiore dell'attacco anteriore a tre punti si utilizzano clementi di attacco che durante il fissaggio delPattacco a tre 
punti non richiedono la presenza di ua operatore tra il trattore e l'attrezzo portato (per esempio, accappiatore rapido) i requisiti del 
punto 2.3.2.8.1. non si applicano entro un raggio di 250 mm intorno ai punti di attacco dei bracci inferiori al trattore. Tuttavia intorno 
al profilo delle aste di sollevamento/cilindri di sollevamento occorre in ogni caso mantenere entro la corsa n° una distanza di sicurezza 
di almeno 25 mm dalle parti adiacenti. 


Sedile del conducente e ambiente 


In posizione seduto, qualsiasi punto di pizzicamento o di cesoiamento dave trovarsi fuori dalla portata delle mani o dei piodi del 
conducente. Questa esigenza è considerata soddisfatta se sono rispettate le seguenti condizioni. 


11 sedile del conducente è regolato nella posizione media sia longitudinale che verticale. Il limite di portata del conducente è diviso in 
una zona A ed in una zona B. Ti centro di queste zone sferiche è situato a 60 mm anteriormente a 580 mm sopra del punto di 
niferimento del sedite (vedi figura 5). La zona A è costituita da una sfera di 550 mm di raggio, la zona Bè situata tra questa sfera ed 
una sfera di 1000 mm di raggio. 


in prossimità dei punti di pizzicameato e di cesoianiento deve essere rispettata una distanza di sicurezza di 120 mm nella zona A e di 
To ses Reda ea I cage e Pegi no OP e reenana SI PIeAi la seeficioni di apblemzia lo (el da provocare pia DESTSE 
an re. 


Nella zona A, si deve tener conto unicamente dei punti di pizzicamento e di cesoiamento dovuti ad elementi azionati da una fonte di 
energia esterna, 


Se una parte pericolosa è dovuta alla presenza di elementi di costruzione adiacenti al sedile, deve essere rispettata una disianza minima 
di sicurezza di 25 mm tra l'elemento di costruzione e il sedile. Non esistono parti pericolose tra lo schienale del sedile e parti di 
costruzione adiacenti, situate posteriormente allo schienale, se le parti di costruzione adiacenti sono lisce e se lo schienale stesso del 
sedile è arrotondato nella zona contigua e non presenta spigoli acuti, 
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2.3.2.10. Sedile dell’accompagnatore (eventualmente) È 


2.3.2.10.1. = .Nelcaso in cui delle parti possono costituire un pericolo per i piedi, occorre prevedere dei dispositivi di protezione entro un raggio 
emisferico di 800 mm a partire dal centro del bordo anteriore del cuscino del sedile e verso il basso. 


2.3.2.10.2 All’interno di una sfera con centro. situato 670 mm sopra il centra del bordo anteriore del sedile dell’accompagnatore, si devono 
proteggere le parti pericolose situate nelle zone A e B, come descritto al punto 2.3.2.9 (vedi figura 6). 


Punto SIP 
Figura 6 
2.32.11. Trattori a careggiata stretta (trattori la cui carreggiata è quella definita dal secondo trattino del primo comma dell'articolo 2 del 
presente decreto). 
2.3.2.11.1. Nelo caso di trattori a carreggiata stretta, i requisiti del punto 2.3.2.9. non si applicano alla zona situata al di sotto di un piano! inclinato 
te, trasversale alla direzione di avanzamento e passante per un punto situato 240 mm dietro al puntudi riferimento 


5° posteriormente, 
del sedile (vedi figura 7). Se esistono parti pericolose in questa zona, devono essere apposti sul trattore opportuni avvertimenti. 


Figura 7 


2.3.2.11.2, La GRponsioni el puali 1 e 2 della parte del capo I dell'allegato 1 aì D.M. 8 gennaio 1987 si applicano all'accesso al sedile del_ 
conducente. 

2.3.2.11.3. Le disposizioni del punto 6 della parte I del capo I dell'allegato 1 al D.M. $ gennaio 1987 si applicano ai dispositivi di comando. 

232.114. Di fronte ad un piano di riferimento passante perpendicolarmente all’asse longitudinale del veicolo e attraverso il centro del pedale a 
fiboso (frizione e/o fieno), gii clancati del sistema di scarico che raggiangono tampeztoro sievato devono amore protetti fino ad 

un’altezza di 300 mm nella zona superiore (700 mm al di sopra della superficie di contatto dei pnermatici col suolo) e, nella zona 
inferiore, fina a 150 mm (vedi figura 8). Lateralmente, la zona da proteggere è limitata dalla configurazione esterna del trattore e dal 
contorno esterno del sistema di scarico. 
Gli elementi del sistema di scarico che raggiungono temperature elevate, situati al di sotto del predellino di ingresso, devono essere 
coperti o isolati termicamente in proiezione verticale, 
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Piano di riferimento 


Figura 8 


Ubicazione © marcatura dei raccordi idraulici 

1 raccordi idraulici devono essere disposti in modo da evitare avarie meccaniche e termiche. 

I raccordì idraulici devono essere chiaramente identificabili e recare indelehbilmente impresse le seguenti informazioni: 
— marchio del fabbricante dei raccordi, 

— data di fabbricazione (anno e mese), 

— massima sovrappressione dinamica ammessa durante il funzionamento. 


I raccordi idraulici nelle vicinanze del sedile del conducente o dell'accompagnatore devono essere disposti o proietti in modo da non 
provocare lesioni alle persone in caso di avaria. 


Sterzo € asse oscillante 


Le parti che sono mobili l'una rispetto all'altra o rispetto a parti fisse devono essere protette qualora si trovino all’interno della zona 
definita dai punti da 2.3.2.9 a 2.3,2.10. 


In caso di trattori con sterzo articolato, vi devono essere all’interno del raggio di articolazione e su ambo i lati del trattore indicazioni 
indelebili o inamovibili e facilmente riconoscibili segnalanti, con un simbolo esplicito o con parole, che è vietato fermarsi all'interno 
del raggio di articolazione non protetto. Le corrispondenti indicazioni devono essere inserite nel manuale di istruzioni per l’uso 


Alberi di trasmissione fissati al trattore 


Gli alberi di trasmissione esposti (ad esempio, per la trazione a quattro ruote motrici) che possono ruotare soltanto se il trattore è in 
moto, devono essere protetti qualora siano ubicati nella zona definita dai punti da 2.3.2.9 a 2.3.2.10, 


Zona libera attorno alle ruote motrici 
Le zone libere attorno alle ruote motrici devono possedere i seguenti requisiti: 


Per se libera» s'intende lo spazio che deve restare libero attorno ai pneumatici delle ruote motrici rispetto alle parti adiacenti del 
vercolo. 
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2.4. 


24.1, 


24,2. 


2.4.3, 


La zona libera attorno alle ruote motrici, equipaggiata di pneumatici delle dimensioni massime, deve corrispondere alle dimensioni 
precisate nella figura 9 e nella tabella 6 seguenti: 


Coarruggiota più stretta || 


TABELLA 6 


Trattori 
a carreggiata stretta 


È ammessa una zona libera più ridotta, rispetto a quella di cui alla figura 9 e alla tabella 6, in aggiunta alle zone di cui ai punti 2.3.2.9 e 
2.3.2.10 nel caso di trattori a carreggiata stretta i cui parafanghi servano inoltre per raschiare via i grumi di terriccio incrostati alle 
ruote. 


Metodo per determinare il punto di, riferimento del sedile 
Considerazioni generali 


Il metodo e il dispositivo da utilizzare per definire il punto di riferimento per qualsiasi tipo di sedile imbottito sono descritti qui 
appresso. 


Definizioni 
Punto di riferimento del sedile (SIP) 


Punto situato nel piano verticale longitudinale centrale del dispositivo di riferimento del SIP presentato nella figura 10, disposto sul 
sedile del conducente conformemente ai punti 2.4.4 e 2.4.6. 


Il punto di riferimento del sedile è fisso rispetto al veicolo e non si sposta a seguito delle regolazioni e/o delle oscillazioni del sedile. 
Dispositivo per determinare il punio di riferimento del sedile (SIP) 


I! dispositivo per determinare il SIP deve essere conforme alla figura 10. La massa del dispositivo deve essere di 6 + 1 kg. La parte 
inferiore del dispositivo deve essere piatta e levigata. 
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244. Regolazione del sedile per determinare il punto di riferimento (SIP) 


Lidia ghiere ema dite , il sedile deve essere regolato come segue prima di procedere alla determinazione del 
punto 


n) tutte le regolazioni (avanzamento, arretramento, altezza e inclinazione) devono essere nella loro posizione media. In mancanza di 
una posizione media si utilizza la regolazione più vicina al di sopra o posteriormente alla posizione media; 


b) le sospensioni regolabili devono essere regolate in modo che la sospensione si trovi al centro della sua oscillazione con il dispositivo 
di riferimento messo in loco e sotto carico. La sospensione può essere bloccata meccanicamente in questa posizione durante la 
determinazione del punto di riferimento (SIP); 


c) le sospensioni non regolabili devono essere bloccate nella posizione verticale raggiunta con il dispositivo di riferimento installato e 
caricato; 


d} se ke suddette regolazioni sono in contrasto con le istruzioni del fabbricante, si applicano queste ultime in modo da ottenere la 
regolazione raccomandata per un conducente del peso di 75 kg. 


Nota: 


Un conducente di 75 kg consente una buona approssimazione con il dispositivo di riferimento sistemato sul sedile e caricato con una 
massa di 65 kg. 


2.4.5, Determinazione del tre assi di riferimento x', y' e 2’ per il SIP 
Le coordinate devono essere fissate come segue: 
a) si localizza sul lato del supporto del sedile il foro di fissaggio che si trova nella posizione più arretrata; 


b) se l’asse del foro è parallelo all’asse di articolazione definito sul dispositivo, lo si assume come y° (orientato da sinistra verso destra 
nspetto ad un conducente seduto; vedi figura il); 


c) de Dagee (I faro è parato al pio versie dee pesi pe Si dea e si assume come asse y' la retta parallela 
all'asse d'articolazione indicato che passa per il punto di intersezione tra il piano di appoggio de! supporto del sedile e l’asse del 
suddetto foro (vedi figura 12); 

d) in tutti gli altri casi, si assume l’asse y’ in base a considerazioni relative al sedile in esame; 


CD) pae ez' sono definiti quali intersezioni dei piani orizzontale c verticale passanti per y' con il piano verticale che passa per la 
nea mediana del sedile. Gli assi x" e 2° devono coscse orientati ia avanti c verso l'alto (vedi figure 11 e 12) 


24.6. Metodo per determinare il punto di riferimento del sedile (SIP) 
Il punto di riferimento del sedile (SIP) si ottiene utilizzando il dispositivo illustrato nella figura 10 procedendo come segue: 
a) si ricopre il sedile con un pezzo di tessuto per facilitare una corretta sistemazione del dispositivo; 
b) si sistema il dispositivo (senza massa addizionale) sul cuscino del sedile spingendolo all’indietro contro lo schienale; 


c) si aggiungono delle masse per portare la massa totale del dispositivo da 6 + 1 kga 26 +! kg. Il baricentro deve trovarsi 40 mm 
daventi al segno del punto di riferimento dei sedile sulla parte orizzontale del dispositivo (vedi figura 10); 


1) arance cea papi ea fera ilazoatalo, di sirca ODI di diponiiro So SA dimono del vela cone RE pit 
igura 10; 


e) si aggiungono altre masse per portare la massa totale del dispositivo da 26 + | kga65 +1 rie praticata piene 
deve trovarsi 40 mm davanti ai segno dei punto di riferimento del sedile sulla parte orizzontale del dispositivo (vedi figura 10); 


f) dai due lati del sedile, su due piani verticali equidistanti dalla linea mediana longitudinale del sedile, si misurano, con 
un'approssimazione di £ | mm, le coordinate definite al punto 2.4.5 delle intersezioni di detti piani sull'asse del punto di 
nfeazenio del sedile marcato dal dispositivo. 
I valori medi aritmetici delle misure prese sui due piani sono registrati come coordinate SIP; 


8) devono essere annotate unitamente alle loro cause le condizioni che risultano dal metodo di determinazione e che si scostano dal 
procedimento indicato nel presente allegato o che possono essere fonti di errori. 
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Figura 10 
Dispositivo per la determimazione del punto di riferimento del sedile 
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Ame di articolazione 
sheranlzuave 


sul diapoelilve 


Figura 11 
Determinazione degli assi di riferimento del SIP 
(Asse del foro di fissaggio parallelo all'asse di articolazione dorso/cosce) 


Vettaglio A 


Figura 12 
Determinazione dei tre assi di riferimento del SIP 
(Asse del foro di fissaggio parallelo al piano verticale che passa per la linca mediana del sedile) 
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Appendice 


MODELLO 


MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione 


ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA IL REGOLATORE 
DI VELOCITÀ, LA PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI MOTORI, DELLE PARTI SPORGENTI E DELLE RUOTE. 


Numero di omologazione CEE: ................... ricer 
1. Elemento © caratteristica/elementi o caratteristiche: 
LI. eventuale regolatore di velocità, 
1.2. protezione degli elementi motori, delle parti sporgenti e delle ruote. 
2. Marca del trattore o ragione sociale del COStrUttore: ...................rrrtirrrrere reni ie re rione nere rive rizeneziveze rene reriiererizarierieanzeezennene 
3. Tipo ed eventuale descrizione commerciale del trattore: .........................-.n rr rccrrarceriaicerirenizienicaaize onice seesn conero nenonearionss see riavenzoniereo 
4. Nome: e-indirizzo: del costruttore: ........- «siciliana 
5. Eventualmente, nome e indirizzo del mandatario del COSEruttore: ........urrrrieriricrerrzresiererionenzenezeoniverizio recezione ciiiazen ze nicianione 
(o Descrizione dell'elemento e/o della caratteristica (degli elementi e/o delle caratteristiche) di cui al punto !: 
7. Trattore presentato all'omologazione CEE il ................. mietere rie neererene veve nevenenezeonizcenizio nese nccienieniazerinienicnezinionininie 
8. Servizio tecnico incaricato delle prove di Omologazione: ................ o rrrirrrerererereenicienecionisenionineorennio nese zionizerernzieniensneseninecinecioneos 
9. Data del verbale rilasciato da QUESTO Servizio: ............iiiiiiririciriiizi eee iciieer nie ezezeni einen rene veve ra verve rienesienerenzaneosceseenzenenni 
10. Numero del verbale rilasciato da QUESIO SErVIZIO: ................mrtirrrrrrre ce rreezeneeeeeerenniosre 
Il sten, vai CEE per quanto riguarda il regolatore di velocità, la protezione degli elemeti motori, delle parti sporgenti e delle 
ruote (*). 
12. Luogo: siii 
13 Data: ciali ini 
14 Fitma:: ai 
15. Sono allegati alla presente comunicazione i seguenti documenti recanti il numero di omologazione CEE sopra indicato: 
Lia aa progetti quotati, 
ARA RI TI, STATICI disegno o fotografia delle parti pertinenti dei trattore. 


Tati dati sono comunicati alle competenti autorità degli Stati membri su foro esplicita richiesta. 


16. Eventuali osservazioni: 


(*) Cancellare la dicitura inutile. 
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Capo III 4 


PARABREZZA E ALTRI VETRI 


PRESCRIZIONI CONCERNENTI L’ATTREZZATURA, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE, OMOLOGAZIONI, 
MARCHI, REQUISITI GENERALI, PROVE E CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE. 


1.1,2. 


221. 
2.22. 


2.7.4. 


2.72. 


2.8, 


2,9. 


2.10, 


2.11. 
2.12. 


212.1, 


PRESCRIZIONI CONCERNENTI L’ATTREZZATURA 
1 trattori agricoli o forestali possono, a sctita del costruttore, essere muniti: 
di «parabrezza» e di «vetri diversi dal parabrezza» conformi alle prescrizioni del presente allegato 0 


di parabrezza rispondenti alle prescrizioni applicabili ai «vetri diversi dal parabrezza» del presente acne. È ad esclusione di quelle 
connesse con le disposizioni del punto 9.1.4.2 del Capo ITT C del presente L'allegato (vetri il cui coefficiente di trasmissione regolare 
della luce può essere inferiore al 70%). 


DEFINIZIONI 
Ai sensi del presente allegato, s'intende per: 


«vetro temperato», un vetro costituito da una singola lastra di vetro che ha subito un trattamento speciale per aumentare la resistenza 
meccanica e controllare la frammentazione dopo ia rottura; 


«vetro stratificato», un vetro costituito da due o più lastre di vetro, mantenute assieme da uno o più intercalari di materia plastica. Si 
fa la seguente distinzione: 


«vetro stratificato ordinario» in cui nessuna delle lastre di vetro di cui è costituito È stata trattata; 


«vetro stratificato trattato», in cui un elemento delle lastre di vetro di cui è costituito ha subito un trattamento speciale per aumentare 
la resistenza meccanica e controllare la frammentazione dopo la rottura; 


«vetro di sicurezza rivestito di materia plastica», un vetro quale definito al punto 2.1 0 2.2 rivestito sulla faccia interna di uno strato di 
piastica; 


«vetro di sicurezza vetro-plastica»: un vetro stratificato con una lastra di vetro ed una o più pellicole di plastica sovrapposte di cui una 
funge da intercalare. La pellicola o le pellicole di plastica sono situate sulla faccia interna quando il vetro è montato sul trattore; 


«gruppo di parabrezza», un formato da parabrezza di forme e dimensioni diverse sottoposto ad un esame delle loro 
caratteristiche meccaniche, loro tipo di frammentazione e del loro comportamento alle prove di resistenza alle aggressioni 
dell'ambiente; 


«parabrezza piano», un parabrezza che non presenta alcuna curvatura nominale che dia luogo ad un'altezza di segmento superiore a 
10 mm per metro lineare; 


eg , un parabrezza che presenti una curvatura nominale che dia luogo ad un'altezza di segmento superiore a 10 mm per 


«doppio finestrino», un insieme costituito da due vetri installati separatamente nella stessa apertura del trattore; 
sdoppio vetro», un insicme costituito da due vetri assemblati in fabbrica in niudo perinanenie « separali da uno spazio uniforme; 


«doppio vetro simmetrico», un doppio vetra nei quale i due vetri che lo costituiscono sono delio stesso tipo (temperato, stratificato, 
ecc.) ed hanno le stesse caratteristiche principali e secondarie; 


«doppio vetro asimmetrico», un doppio vetro nel quale i due vetri che lo costituiscono sono di tipo (temperato, stratificato, ecc.) 
diverso oppure hanno caratteristiche principali e/o secondarie diverse; 


«caratteristica principale», una caratteristica che modifica sensibilmente le caratteristiche ottiche e/o meccaniche di un vetro in modo 
aisi reed mine funzione che il vetro deve svolgere sul trattore. Questa espressione comprende anche il marchio di 
fabbrica o commerci 


«caratteristica secondaria», una caratteristica che potrebbe modificare le proprietà ottiche e/o meccaniche di un vetro in modo 
nievante per a funzione cul vetro è destinato su trattore. L'importanza del cambiamento viene valutata con riferimento agli indici 
i tà; 


«indici di difficoltà», una classificazione in due gradi che si riferisce alle variazioni riscontrate in pratica in ciascuna delle 
caratteristiche secondarie. Un cambiamento dall’indice 1 all’indice 2 implica il ricorso a prove complementari; 


«superficie di sviluppo di un parabrezza», la superficie del rettangoto minimo di vetro da cui può essere sviluppato un parabrezza; 


«angolo di inclinazione di un parabrezza», l'angolo compreso tra la verticale e la retta che passa per il bordo superiore ed il bordo 
inferiore del parabrezza; queste rette sono definite in un piano verticale contenente l’asse longitudinale del trattore; 


la misurazione dell'angolo di inclinazione va eseguita a vuoto sul trattore posto a livello del suolo; 
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nel caso di trattori muniti di sospensioni idropneumatiche, idrauliche o pneumatiche, ovvero di un dispositivo di livellamento 
automatico in base al carico, la prova va eseguita nelle condizioni normali di marcia specificate dal fabbricante; 


«altezza del segmento h», la distanza massima della superficie interna del vetro da un piano che passa per i bordi dello stesso, misurata 
in direzione approssimativamente perpendicolare al vetro (vedi chpo Ill N; figura I); 


«ipo di vetro», i vetri, quali definiti ai punti da 2.1 a 2.4, che non presentano tra loro differenze essenziali, in particolare riguardo alle 
caratteristiche principali e secondarie menzionate nei capi da HI D a Hi L; 


sebbene una modifica delle caratteristiche principali dia luogo ad un nuovo tipo di prodotto, si ammette che in certi casi una modifica 
della forma e delle dimensioni non comporti necessariamente una nuova serie completa di prove, Per alcune delle prove prescritte 
negli allegati specifici, i vetri possono essere raggruppati quando sia evidente che le loro caratteristiche principali sono analoghe; 
esemplari di vetri che presentano differenze solo rispetto alle caratteristiche secondarie possono essere considerati dello stesso tipo; i 
campioni di tali vetri possono essere comunque sottoposti a determinate prove, quando sia previsto esplicitamente nelle condizioni di 
prova; 


«curvatura 1», il valore approssimativo del più piccolo raggio dell'arco del parabrezza misurato nella zona più incurvata. 


DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 

La domanda di omologazione CEE di un tipo di vetro è presentata dal fabbricante del vetro di sicurezza o dal suo rappresentante 

Lig accreditato nel paese in cui essa è depositata. Per ogni tipo di vetro fa domanda può essere presentata soltanto in uno 
i Stati membri. 


Per ogni tipo di vetro di sicurezza, la domanda deve essere corredata dai documenti indicati in appresso, in triplice copia, e dalle 
seguenti indicazioni: 


descrizione tecnica comprendente tutte le caratteristiche principali e secondarie, e 


pe. 1 vetri diversi dai parabrezza, dei disegni in un formato che non superi il formato A4 o questo formato ripiegato, con le seguenti 
indicazioni: 


— la superficie massima; 
* l'angolo minimo tra duc lati adiacenti del vetro; 


- eventualmente, un'altezza massima del segmento, 
per 1 parabrezza: 
un elenco dei modelli di parabrezza per cui si chiede l'omologazione, con l'indicazione del nome dei fabbricanti dei trattori, 


dei disegni in scala 1/10, nonché dei diagrammi dei parabrezza e del loro posizionamento sui veicolo, sufficientemente 
particolareggiati da precisare: 


la posizione dei parabrezza rispetto al punto di riferimento» definito al punto 1.2 dell'allegato 3 «campo di visibilità» al D.P.R. 10 
febbraio 1981, n. 212, 


l'angolo di inclinazione del parabrezza, 

la posizione e la dimensione della zona di controllo delle qualità ottiche e, se necessario, delle zone di tempera differenziale, 
la superficie di sviluppo del parabrezza. 

l'altezza massima del segmento del parabrezza. 

la curvalura del parabrezza (unicamente ai fini del raggruppamento dei parabrezza); 


per 1 doppi vetri, dei disegni che non superino il formato A4 o detto formato ripiegato, indicanti, oltre all'informazione di cui al punto 
3.2.1.1: 


-- 11 tipo di ciascuno dei vetri che li costituiscono, 
— il tipo di sigillatura. (organica, vetro/vetro o vetro/metallo), 
— To spessore nominale dello spazio tra i due vetri. 


Il richiedente deve inolire presentare un numero sufficiente di campioni e di provette dei vetri finiti dei vari modelli, d'accordo 
eventualmente con il servizio tecnico incaricato delle prove. 


L'autorità competente verifica l'esistenza di disposizioni soddisfacenti per assicurare un controllo efficace della conformità delta 
produzione, prima che sia concessa l'omologazione del tipo. 
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4. 
4.1. 


5.2. 


5.3, 


53.1. 


5A, 


S4.. 


542. 


5.5. 


5.5.1. 


5.5.2. 


5.5,3 


5.5.4, 


MARCHI 


Ogni vetro di sicurezza, compresi i campioni e le provette presentati per l'omologazione, deve recare, in modo chiaramente leggibile ed 
indelebile, i marchio di fabbrica 0 commerciale del fabbricante. 


OMOLOGAZIONE 


Se i campioni presentati per l'omologazione soddisfano i requisiti dei punti da 5 a 7 qui appresso, vieme concessa l'omologazione del 

rispettivo tipo di vetro di sicurezza. 

Ad ogni tipo definito dagli allegati HI E, Ii G, HE K e Ill Lo, sesi tratta di parabrezza, ad ogni gruppo omologato deve essere 

attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 00 per la direttiva nella sua forma originaria) indicano la serie 

di emendamenti corrispondenti alle più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate alla direttiva alla data di concessione 

dell’omolegazione. Uno stesso Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo 0 gruppo di vetri di sicurezza. 

L'omologazione, l'estensione dell'omologazione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di vetro di sicurezza in applicazione della 
te direttiva, saranno notificati agli Stati membri mediante una scheda di comunicazione conforme al modello che figura 

nell'allegato IH B e relative appendici delta presente direttiva. 

Se si tratta di parabrezza, la scheda di comunicazione dell’omologazione CEE è accompagnata da una documentazione, che stabilisce 

un clenco di ciascun modello di parabrezza che fa parte del gruppo omologato nonché delle caratteristiche del gruppo stesso, 

conformemente all'appendice 8 del capo Ii B. 

In aggiunta ai marchio di cui al punto 4.1, ogni vetro di sicurezza ed ogni doppio vetro conforme ad un tipo di vetro omologato ai 

sensi della presente direttiva dovrà recare, in modo ben visibile, il marchio di omologazione CEE, Può essere inoltre apposto qualsiasi 

marchio di omologazione particolare attribuito a ciascun vetro di un doppio vetro. 

Questo marchio di omologazione è costituito: 


da un rettangolo all'interno del quale si trova ia lettera «e» minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha 
concesso l'omologazione ('); 


dal numero di omologazione, posto a destra del reitangoio previsto dal punto 5.4.1. 
Accanto a tale marchio di omologazione sono apposti i seguenti simboli complementari: 
nel caso di cui un parabrezza: 
I: se si tratta di vetro temperato (HI/P se è rivestito) {?), 
I: se si tratta di vetro stratificato ordinario (I/P se è rivestito) (?), 
Jil: se si tratta di vetro stratificato irattato (111/P se è rivestito) (?), 
IV: se si tratta di vetro-plastica; 
V: se s: iratta di un vetro diverso da un parabrezza contemplato dalle disposizioni del punto 9.1.4.2 del capo INI C; 
VI se s: iratta di un doppia vetro 
T: se si tratta di parabrezza che rispondono alle prescrizioni applicabili ai vetri diversi dai parabrezza esclusi quelli che rientrano nelle 
disposizioni del punto 9.1.4.2 del capo Iii C della presente direttiva {vetri il cui coefficiente di trasmissione regolare della luce può 
essere inferivre al 70%). Tuitavia nel caso di parabivzza clic sisputtduno alla prescrizioni applicabili ai vetri stratificati ordinari diversi 
dai parabrezza, questo simbolo potrà essere apposto soltanto dopo la prova di comportamento all'urto della testa su provetta piana, 
definita al punto 3.2.2 del capo III G della presente direttiva; l'altezza di caduta è di 4,0 m + 25 mm/-0. 
I marchio di omologazione ed il simbolo devono essere chiaramente leggibili ed indetebili. 


Nell'appendice I del presente allegato sono riportati esempi di marchi di omologazione. 


REQUISITI GENERALI 


Tutti i vetri, in particolare quelli destinati alla fabbricazione di parabrezza, devono essere di qualità tale da ridurre nella misura 
possibile il pericolo di lesioni corporali in caso di rottura. Essi devono essere sufficientemente resistenti alle sollecitazioni che possono 
verificarsi negli incidenti prevedibili in una circolazione normale, agli agenti atmosferici e termici, agli agenti chimici, alla 
combustione ed all'abrasione. 


I vetri di sicurezza devono inoltre avere una trasparenza sufficiente, non devono provocare alcuna deformazione notevole degli 
oggetti visti in trasparenza né alcuna confusione fra i colori impiegati nella segnaletica stradale. In caso di rottura del parabrezza, essi 
devono permettere al conducente di continuare a vedere chiaramente la strada per frenare e fermare il suo trattore in tutta sicurezza. 


(*) 1 perta Repubbica federale di Germania, 2 pes ta Francia, 3 per fItalta, 4 per 1 Paesi Bussi, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 1] per il Regno Umto, 13 per ii Lussemburgo. 18 per la Danimarca, 21 
per il Portogallo, IRL per l'Irlanda € EL per la Grecia. I sul De 
(3) Conformemente alla defimzione del punto 23. 
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REQUISITI PARTICOLARI 

Tutti i tipi di vetri di sicurezza devono, a seconda della categoria cui appartengono, soddisfare i seguenti requisiti particolari: 
per quanto concerne i parabrezza di vetro temperato, i requisiti di cui al capo II D, 

per quanto concerne i vetri a tempera uniforme, esciusi i parabrezza, i requisiti di cui al capo II E, 

per quanto riguarda i parabrezza di vetro stratificato ordinario, i requisiti di cui al capo IIl F, 

per quanto riguarda i vetri stratificati ordinari, diversi dai parabrezza, i requisiti di cui al capo Il G, 

per quanto riguarda ì parabrezza di vetro stratificato trattato, i requisiti di cui al capo Il H, 

oltre alle rispettive prescrizioni precedenti, i vetri di sicurezza rivestiti di plastica devono essere conformi ai requisiti del capo II I, 
per quanto riguarda i parabrezza di vetro di plastica, i requisiti di cui al capo III J, 

per quanto riguarda i vetri di plastica diversi dai parabrezza, i requisiti di cui al capo IH K, 

per quanto riguarda i doppi vetri, i requisiti di cui al capo III L. 


PROVE 

La presente direttiva prescrive le seguenti proventi: 

Frammentazione 

Questa prova ha lo scopo di: 

verificare che i frammenti e le schegge prodotti dalla frammentazione del vetro siano tali da ridurre al minimo il rischio di lesioni e, 
se s: tratta di parabrezza, controllare ia visibilità residua dopo la rottura. 

Resistenza meccanica 

Prova di urto con la sfera 

Le prove sono due: una con una sfera di 227 g, l'altra con una sfera di 2260 g. 


Prova con la sfera di 227 g. Questa prova ha lo scopo di verificare l'aderenza dello strato intercalare del vetro stratificato e la 
resistenza meccanica del vetro a tempera uniforme. 


Prova con la sfera di 2 260 g. Questa prova ha lo scopo di verificare la resistenza del vetro stratificato alla penetrazione della sfera. 
Prova di comportamento all'urto della tesia 

Questa prova ha lo scopo di verificare se sono soddisfatte le condizioni inerenti alla limitazione delle lesioni in caso di urto della testa 
pur il parabrezza, i vetri stratificati ed i vetri di plastica diversi dai parabrezza, nonché le unità a doppio vetro utilizzate come vetri 
Resistenza alle condizioni dell'ambiente 

Prova di abrasione 

Questa prova ha lo scopo di stabilire se la resistenza di un vetro di sicurezza all'abrasione supera un valore prescritto. 


Prova di alta temperatura 


Questa prova ha lo scopo di stabilire se l’intercalare del vetro stratificato e del vetro di plastica, esposto a lungo ad alte temperature, 
presenta bolle o altri difetti. 


Prova di resistenza alle radiazioni 


Questa prova ha lo scopo di stabilire se la trasmissione luminosa dei vetri stratificati, del vetro di plastica e del vetro rivestito di . 
plastica, esposti a lungo a radiazione, è ridotta considerevolmente, ovvero se il materiale è notevolmente scolorito. 


Prova di resistenza all'umidità 


Questa prova ha lo scopo di stabilire se un vetro stratificato, un vetro di piastica e un vetro rivestito di plastica sono in grado di 
resistere a fungo all'effetto dell'umidità, senza presentare alterazioni rilevanti. 


Resistenza al cambiamento di temperatura 

Questa prova ha lo scopo di stabilire se il materiale 0 i materiali plastici utilizzati per un vetro di sicurezza quale definito ai precedenti 

punti 2.3 e 2.4 sono in grado di resistere a lungo all'effetto di temperature estreme senza presentare alterazioni rilevanti. 

Qualità ottiche 

Prova di trasmissione luminosa 

Questa prova ha lo scopo di stabilire se la regolare trasmissione luminosa di un vetro di sicurezza supera un valore determinato, 

Prova di distorsione ottica 

ri cia scopo di verificare se un parabrezza provoca una distorsione degli oggetti visti attraverso di esso tale da infastidire 
lucente. 
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8.1.4,3. Prova di separazione dell'immagine secondaria 
Questa prova ha fo scopo di verificare se la separazione angolare dell'immagine secondaria dall'immagine primaria supera un valore 
determinato. 

8.144. Prova di identificazione dei colori 


Questa prova ha lo scopo di verificare se us parabrezza provoca la confusione dei colori visti attraverso di esso. 


8.1.5, Prova di resistenza al fuoco 


Questa prova ha lo scopo di verificare che la superficie interna di un vetro di sicurezza quale definito ai precedenti punti 2.3 e 2.4 
presenta una velocità di combustione abbastanza debole. 


8.1.6. Prova di resistenza agli agenti chimici 
Questa prova ha lo scopo di verificare che ia superficie interna di un vetro di sicurezza quale definita ai precedenti punti 2.3 e 2.4 
resista agli effetti di un'esposizione agli agenti chimici che possono essere presenti o utilizzati in un veicolo (ad esempio, prodotti di 
pulizia, ecc.) senza presentare alterazioni. 


82. Prove prescritte per le categorie di vetri definiti nei punti da 2.1 a 2.4 della presente direttiva 


82.1. I vetri di sicurezza devono essere sottoposti alle prove indicate nella seguente tabella: 


ALTRI VETRI 


Frammentazione 


Resistenza meccanica: 
— sfera di 227 g 
— sfera di 2 260 g 


Comportamento all'urto della testa (!) 


Abrasione: 
— superficie esterna 
— superficie interna 


Alta temperatura 
Radiazione 

Umidità 

Trasmissione luminosa 
Distorsione ottica 
Immagine secondaria 
Identificazione dei colori 


Resistenza alle variazioni di temperatura 


Resistenza al fuoco Cho (3) | C/I0 (2) 


C/HII @) | C/I1 (2) 


Resistenza agli agenti chimici 


(!) Questa prova deve inolire essere eseguita sui doppi vetri conformemente al punto3 del capo III L. 
(3) Sc rivestito di maiena plasica all'interno. 
() Questa prova deve essere eseguita con un'aliezza di caduta di 4 m + 25 mm/ -ò mm invece di 1,5 m + 25 mm/-0 mm qualora tali vetri siano utilizzati quali parabrezza sui trattori. 


Sora n a figuranti nelia tabella, ad esempio K 4/3, rinvio all'allegato NI K e al punto 3 di tale allegato, in cui si troverà la descrizione della prova pertinenie e dei requisiti 
per lazione. 
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Un vetro di sicurezza viene omologato se soddisfa tutti i requisiti prescritti nelle relative indicazioni della tabella di cui sopra. 


MODIFICA O ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VETRO DI SICUREZZA 


Ogni modifica del tipo di vetro di sicurezza 0, se si tratta di parabrezza, ogni aggiunta apportata ad un gruppo di parabrezza deve 
essere notificata all amministrazione competente che ha proceduto all'omologazione di tale tipo di vetri. Questa può: 


ritenere che le modifiche apportate non siano tali da svere un’evidenza negativa considerevole, che, se si tratta di parabrezza, il nuovo 
tipo rientri nel gruppo omologato e che, in ogni caso, il vetro di sicurezza continui a soddisfare i requisiti prescritti, oppure 


esigere dal servizio tecnico incaricato di procedere alle prove di redigere un nuovo verbale, 
Notifica 


La confenna dell’omologazione o il rifiuto (0 l'estensione) dell’omologazione sono notificati agli Stati membri con la procedura di cui 
al precedente punto 5.3. 


L'autorità competente che ha concesso un'estensione di omologazione appone su ciascuna notifica di estensione un numero d'ordine. 


CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 


H vetro di sicurezza omologato in applicazione del presente allegato e degli allegati seguenti deve essere fabbricato in modo da essere 
conforme al tipò omologato e deve soddisfare i requisiti di cui ai precedenti punti 6, 7 e 8. 


Per verificare la conformità alle prescrizioni del punto 10.1 si deve effettuare un controllo permanente della produzione. 
Il detentore di un'omologazione deve in particolare: 

vigilare sulle procedure di controllo di qualità dei prodotti, 

aver accesso all’apparecchiatura necessaria al controllo della conformità a ciascun tipo omologato, 


registrare i dati concernenti i risultati di prova e i documenti allegati (') che devono essere tenuti a disposizione per un periodo 
concordato con l’'amministrazione competente, 


analizzare i risultati di ogni tipo di prova per controllare e garantire la costanza delle caratteristiche del prodotto per quanto concerne 
le disposizioni ammissibili nella produzione industriale, 

accertarsi almeno che per ogni tipo di prodotto siano eseguite le prove prescritte al capo Ill O, 

accertarsi che ogni prelievo di campioni o di provette che metta in evidenza la non conformità per îi tipo di prova considerato sia 


seguito da un nuovo prelievo e da una nuova prova. Vengono prese tutte ke disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della 
rispettiva produzione. 


L'autorità competente può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo di conformità applicati in ciascuna unità di 
produzione (vedi punto 1.3 del capo III O). 
Ad ogni ispezione devono essere presentati all’ispettore i registri di prova e di controllo della produzione. 


L'ispettore può selezionare a caso dei campioni che saranno soltoposti alle prove nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di 
campiom può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli del fabbricante. 


Qualora il livello di qualità non fosse soddisfacente oppure risultasse necessario verificare la validità delle prove eseguite in 
applicazione del punto 10.4.2, l'ispettore può prelevare altri campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di 
omologazione. 


L'autorità competente può cffettuare tutte le prove prescritte nella presente direttiva. 
Normalmente, le autorità competenti autorizzano due ispezioni all'anno. Se nel corso di una di queste ispezioni si registrano risultati 


negativi, l'autorità competente provvede a che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ripristinare al più presto fa conformità 
delia produzione. 


SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE. 


L'omologazione concessa ad un tipo di vetro di sicurezza in applicazione delle presente direttiva può essere revocata qualora non sia 
soddisfatta la condizione di cui al punto 10.1. 


Se uno Stato membro revoca un'omologazione precedentemente concessa, esso ne informa immediatamente gii altri Stati membri 
mediante una copia della scheda di omologazione recante in fondo in lettere maiuscole la seguente indicazione datata e firmata 
«OMOLOGAZIONE REVOCATA». 


(5) 1 risultati della prova di frammentazione sono registrati anche se non è prescritta una prova fotografica. 
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ARRESTO DEFINITIVO DELLA PRODUZIONE. 


Se il detentore di una omologazione cessa totalmente la fabbricazione di un tipo di vetro di sicurezza formante oggetto della presente 
direttiva, egli ne informa l'autorità che ha concesso l’omologazione la quale, a sua volta, ne dà notifica agli altri Stati membri 
mediante una copia della scheda di comunicazione di omologazione conforme al modello previsto al capo III B del presente allegato. 


NOMI ED INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI. 


Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alia Commissione i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati delle prove 


di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione CEE ed a cui devono essere inviate le schede di 
omologazione e rifiuto 0 di revoca di omologazione emesse negli altri Stati membri. 
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Appendice 
ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE 
(vedi paragrafo 5.5. del capo III A) 


Parabrezza di vetro temperato: 


azébmm 


cn 001 n4rt 4 


7 


Laeo 
fo 


Questo marchio di omologazione, apposto su un parabrezza di vetro temperato, indica che l'elemento di cui trattasi è stato omologato 
i Francia (c2) conformemente alla presente direttiva, con numero di omologazione 001247. 


Parabrezza di vetro temperato rivestito di materiale plastica: 


UPÎ+ azémm 
+ 
rg 001247__+ 
6) 


Questo marchio, apposto su un parabrezza di vetro temperato rivestito di materiale plastica, indica che l'elemento di cui trattasi è. 
stato omologato in Francia (e2) conformemente alla presente diretiva, con numero di omologazione 001247. 


Parabrezza di vetro stratificato ordinario: 


Il _F azéèmm 
oe: 0012474 
bi 


Questo marchio di omologazione, apposto su un parabrezza di vetro ordinario, indica che l'elemento di cui trattasi è stato omologato 
in Francia {c2) conformemente alla presente direttiva, con numero di omologazione 001247. 
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Parabrezza di vetro stratificato rivestito di materiale plastica: 


up: tere 


a td 001 2474 
Questo marchio di omologazione, apposto su un parabrezza di veiro stratificato ordinario rivestito di materia plastica, indica che 


l'elemento di cui trattasi è stato omologato in Francia (e?) conformemente alla presente direttiva, con numero di omologazione 
001247. 


Parabrezza di vetro stratificato trattato: 


mi 
iii + a=zémm 
— 


og» 001247__+ 
Questo marchio di omologazione, apposto su un parabrezza di vetro stratificato tratiato, indica che Triezienio di cui trattasi è stato 
omologato in Francia (e2) conformemente alla presente direftiva, con numero di omologazione 001247. 


Parabrezza di vetro-piastica: 


IV a a=6mm 

3 

si 001247__+ 
K) A 3 

Questo marchio di omologazione, apposto su un parabrezza di vetro-plastica, indica che l'elemento di cui trattasi è stato omologato in 

Francia (e2) conformemente alla presente direttiva, con numero di omologazione 001247. 


Vetri, diversi dai parabrezza, ii cui coefficiente di regolare trasmissione luminosa è inferiore al 70%: 


V + azfmm 


4 i 001247__3 
Questo marchio di omologazione, apposto su vetro diverso del parabrezza, al quale si applicano le disposizioni del punto 9.1 42 del 


capo III C indica che l'elemento di cui trattasi è stato omologato in Francia (e2) conformemente alla presente direttiva, con numero di 
omologazione 001247. 
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Doppi vetri il cui coefficiente di regolare trasmissione luminosa è inferiore al 70%: 


Li a=tommn 
Aia 


4 
#- 0012474 
f 


Questo marchio di omologazione, apposto su un doppio vetro, indica che l'elemento di cui trattasi è stato omologato in Francia (€2) 
conformemente alla presente direttiva, con numero di omologazione 001247. 


Vetri diversi dai parabrezza utilizzati come parabrezza sui trattori: 


da 
Ko] 


azémm 


001 247°4 


SE + 


LI 


Questo marchio di omologazione, apposto su un vetro, indica che l’elemento di cui trattasi, destinato ad essere utilizzato come 
parabrezza su un trattore, è stato omologato in Fraricia (22) conformemente alla presente direttiva, con numero di omologazione 
001247, 


* Vetsi, diversi dai parabrezza, il cuì coefficiente di regolare trasmissione luminosa è pari o superiore al 70%: 


a=6mm 


$ 4 001 2474 


7 


Questo marchio di omologazione, apposto su un vetro diverso da un parabrezza, al quale si applicano le disposizioni del punto 9.1.4.1 
del capo III C, indica che l'elemento di cui trattasi è stato omologato in Francia (e2) conformemente alla presente direttiva, con 
numero di omologazione 001247. 
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Capo HI B 
MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale della Matorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione 
(Formato massimo : A_4 [210 x 297 mm}) 
Comunicazione concernente — l'omologazione CEE, 

— il rifiuto di omologazione, 

— l'estensione di omologazione, 

— la revoca dell'omologazione (') 

di un tipo di vetro di sicurezza in applicazione dell'allegato 8 al D.M. 5 agosto i991 
Numero di omologazione: ......................... Estensione numero; ......................- 

È Calesoria di. Vetro: di SICUPEZZA? iii iN RINZOLTARINI NITTI ITA RINO SANTA CARAT ARONA FANALI e rialirienicdiit 
2. Descrizione del vetro: vedi appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 {!) c, nel caso di un parabrezza, l'elenco conforme dell'appendice 8. 
3. Marchio di fabbrica 0 commerciale: ..............eercrrrtrsrererizioeiierenionerenicione tere ionIbioneboreteneenzenieneesconiccenmecenzenensseninenioniosonersazionenizezneo 
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ..................... RIA ISTINTI E ARI NRE PRIN HA RETI NOP 
$. (Eventualmente) Nome € indirizzo del mandatario del fabbricante: 
6. Presentato all'omologazione in data .......... . 
7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: ........iiiiinrreriei nerone venirne sieniare neon ereesierenioniose neri 
8. Data del verbale dì prova: 
CA Numero del verbale di prova: ...........iiiririceree ei ren zine zi nizie tizio neezenioninzere sioni se zonionieienezione ie nie rizioneniio azione sizonionienzzinazazionizionionine 
10. Omologazione accordata/rifiutata/estesa/revocata (*): ...........rrrerre rina errare re rere sione re eie ren ee ere rire race ieneceneseaneonieiezenzo sereni ono 
u. Molivo a motivi dell'estensione dell'OMOIOBAZIONE: ..................ctcrrrrrrrtrerrcrererienierenie ner cene nere rare nirenie ren ienensrericena sioni cazioizeceeenennorio 
12. OSGETVAZIONI cicci ATRIA RATA STRO ATONO I IRINA ORTA RIN iii 
13. Luogo? iii rara cala 
14. Dala: ra iii 
15. Firma: ........... deeltani stessa lancieri 
16. Alla presente comunicazione viene allegato l'elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo di omologazione depositato presso il 


servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione e questo elenco può essere ottenuto su richiesta. 


{') Cancellare le menzioni inutili 
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Appendice 1 
PARABREZZA DI VETRO TEMPERATO 


(Caratteristiche principali e secondarie conformemente al capo Ill D oppure al capo IH I} 


Numero di OMOÎORazione: ....................rrrn ESTENSIONE NUMETO! .............cLectiiercrrienazi re eae na ze ner raevnene vere nice e eccone ricenionerioazizzinnenee paria 
Caratteristiche principali: 
— Categorie di forma: ..........iiiiiii cecina eaicenenie conio rrazerenceiceeieozensee Ladri RE E . 
— Categorie di Spessore: .......evorrrtrrrrerenire ricono reerenioniene VR RARE SS ERRORE RATED) VERA RITO IERI IO EVEN DTTAE O 
— Spesssore nominale del parabrezza: ............................ RR aiar lucana ie ihelaliannehià a 
— Natura e tipo del o dei rivestimenti plastici: ..................... icrcsenni ERICA ARR ISAIA SICARIO AE RA IRIS ROSARIA 


— Spessore del o dei rivestimenti plastici: ............ PERSISTE O VEST AICPOIOR TTIANA IRR CIANO RO RREO NE RA IA 


Caratteristiche secondarie 

— Natura del materiale (cristallo levigato, vetro flotiato, velro tirato): ................ iii liana 
— Colorazione del Vetro: .................Liriiiereninie RO ER REA I RR PRESIDIO 
— Colorazione del o dei rivestimenti plastici: ................ urine ORNATO SERE NIISRERETOSIEE VORRETE ERGO IRA SI ETERO 
— Incorporazione di conduttori (SI/NO): 


— Incorporazione di fasce oscuranti (SI/NO): 


Osservazioni 

0029522 IIS TON TOTT NASA LTTTA LITI TOTTATONITT TTT TTI TITTTOIAITT TITTI TITTI LITI TITTI TTI III TITTI TITTI TTI IIIIIITIIOII + IITTIE 
REMISSIONE ISAIA PEA IRINA AE SIENA RERI III RIINA SALINA 
PATATA AAA ESTR SERE ATEI TACE SIRIRI DER IRA ZAIRE NERA AA IRIETIA GICPSEEA SS I SCIIOEOACO DEI IOSET AA FRESCO BR A III RE PRA NCR NORTE, 


SORAZ0 OLII LEI PALI IOPIIAIIT A AZIO IONDE NANI FAIT TANO TERNA TATA TIZI ATI NANA ANTA ITANI ATTO RATORI ALI ATTINTI TONINO TITTI LITI TSI IIIa 


Documenti allegati Elenco dei parabrezza {vedi appendice 8). 
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Appendice 2 
VETRI A TEMPERATURA UNIFORME DIVERSI DAI PARABREZZA (!) 
(Caratteristiche principali e secondarie conformemente al capo HI E oppure al capo II! I} 


Numero di omologazione: ..........................vevrrcsrrrrrcererisezienie sione ce neciazericonicionesenicinenionicai Estensione MUMEFO: ..............vcocrrcrtiererericaeraniaszezeeonsor A 


Caratteristiche principati: 
— Diversi dai parabrezza (SI/NO) 
— Parabrezza per trattori: ................... CORDE RR REA IA CRI ORA E IRR ARIA EROI 


— Categoria di forma: .... 
— Natura della tempera: .... a ciasaitanzea RICA i air it 


— Categoria di spessore: ........ arepsani inizino STRA AE MARTE psiscizaanian TR FIAT PROTO sesersesieonenre» nenmens 
— Natura e tipo del o dei rivestimenti plastici: ........ FIST RRCIOOTERE REFATENA RA III sisinvzricanizzniziinetti RIA FESTA 


Caratteristiche secondarie: 

— Natura dei materiale (cristallo levigato, vetro flottato, vetro tirato): ................. silarnreivediriziie È 
— Colorazione del vetro: ....................... ABETE FERIRE ST NRIOR ARIE IRA SIE RPS AI IO SIR INTE IRA PROT 
— Colorazione del o dei rivestimenti plastici: ..................-.vrrrrrrrecerisceris rene eneeeznenzzion AIN IE EINE SICA PESIERNE, 
— Incorporazione di conduttori (SI/NO) 

—- Incorporazione di fasce oscuranti (SE/NO) 


nesso 


Criteri omologati: 

— Superficie più grande (vetro piano): ......... PICRRA SRO IANY, ire ie e I 
=: LANGOIO- PIÙ: PIiOcOlo: iii lai RIA I TRAE II IA ILA 
- Superficie sviluppata più grande (vetro bombato): ....... sessero 23 DA oder vo FRI ESORRO RIA 
— Altezza maggiore del segmento: ..................... FEST 

Osservazioni: 

dritte ir crenagaai doni aricaniiniiciorian Qilriielacinnti ani FRATE RATIO ARR ERE IRR IIORIIA OS CORI 


Documenti allegati: (Eventualmente) Elenco dei parabrezza (vedi appendice 8). 
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Appendice 3 
PARABREZZA DI VETRO STRATIFICATO 
(ordinario, trattato o rivestito di plastica) 
(Caratteristiche principali e secondarie conformemente ai capi II F, HI H o MI I) 


Numero di OMOIOGAZIONE: ..........ccrerrrrrrnreeree ivrea sia ricataasuario sera verazizenieni aree ere eenzeneevirene ESTENSIONE AUMETO: .....................urrccrecirieniirenecazzoneer 


—Nutnero delle: lastre idi'‘veltoi Li... lea ariana 
=: Numerò: di ‘intercalari: ine RI Iii IMI aiar iti 
— Spessore nominale del parabrezza: ............... previa insigne 
— Spessore nominale dello 0 degli Intercalari: ................Mttrrierrrrercere re rrererirenze nere cerre rire rerennrzen sere iniienieveeeeereee rive rierereeserzinezio iene ezie zioni sionenzioeo 
— Trattamento speciale del Vetro: .............rrrrrirenie re eerze estere cenieneceani sezione ri enia senz o senecevaneesaiinneniininenizeesinenieeaionie seezie ri svazianiionizionizizneanezienezsanò 
— Natura © tipo dello o degli intercalari: .....................oscurrerrrrcrrrecrererererrererizcenazenioniinezenierazireneerienearenriniaeenzzanieavezeonineonenenieninionizsezeneziceveneeetiznene0ò 
— Natura e tipo del o dei rivestimenti plastici: ..................Lierrerie rie earie eee rze venirne nre ierisiererezerireercasiareeicnie rie niene rie nizaiariezani ciare cenere seenezzneo qui 


Caratteristiche secondarie: 

— Natura del materiale (cristallo levigato, vetro flottato, vetro tirato): 
— Colorazione del vetro (incolore, COlorato): ...............iicriererrerircerercerecaee rire riore ceeerienezcanesaaeerererioneneenionereenzene ee iesenezieeeezenieraoneenionezionizionieneo 
— Colorazione dell'iniercalare (totale 0 parziale): ................iricrrrere iero riennerarecceezereneee rie rinreninienezeni zi nee sirene nienionieeiorizeenie ezio zizeineeenionoe 
-— Incorporazione di conduttori {SI/NO) 

— Incorporazione di fasce oscuranti (SI/NO) 


Osservazioni: 


Documenti allegati: Elenco dei parabrezza (vedi appendice 8). 
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Appendice 4 
VETRI STRATIFICATI DIVERSI DA! PARABREZZA 
{Caratteristiche principali e secondarie conformemente al capo II G oppure al capo III I) 


Numero di omologazione: ................ RICA: CRT RR REA ARI vescroreosiziose | EBIONSIONO MUMETO! ..,..cicitiicriiorrirrereo PITTORE siria 


Caratteristiche principali: 

— Diverso dal parabrezza (SI/NO) 

— Parabrezza per trattori: ................. RSARARA RIA CHIC a RATE EC decina RISE RIEN RO Lalla 
— Numero delle lastre di VELTO: ........ectttriirirrrrarerzerenisconenzanecresneseanizoneseoneaneneenenene IAN EA AI CART PRRLIZVARAA 
— Numero di intercalati: ................reerrerrzere zena renze enenizienivenionevizionzioe RR EE IE VINI RTRT elauriuosaie interim 
== Categoria di spessore... Lula acari iii 
— Spessore nominale dello o degli intercalari 
— Trattamento speciale del vetro: ................. 7 
— Natura e tipo dello o degli intercalari: ......................rereeerezier en crererere arena rieeereenerenieniorenienienianee sione seorieeereviorinazi ven sionezio see verieereanianianennni dura 
— Natura e tipo del o dei rivestimenti plastici: .................crrrrrerirrerneraniceree nese siceeceo ninni szio rie riseoreseonianiezioeserezionitonite CERRI di 
— Spessore del o dei rivestimenti plastici: ............irirrrrrnirricrrevenania SPERARE AIRES VERITA AT curia RR PR ERETTO 


Carnteristiche secondarie: 

— Natura del materiale (cristallo levigato, vetro flottato, vetro tirato): .....................rrrrrrerrrrerreriserareneenseo 
— Colorazione dell'intercalare (totale © parziale): .... 
-—- Colorazione del VELro: ................uuirireriinioneo A 
— Colorazione del o dei rivestimenti plastici: ..............irn RR TAO AR Lia (za RENT Canta 
— Incorporazione di conduttori (SI/NO) 

— Incorporazione di fasce oscuranti (SI/NO) 


Documenti allegati: (Eventualmente) Elenco dei parabrezza (vedi appendice 8). 
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Aopindice 5 
PARABREZZA IM VETRO-PLASTICA 
{Caratieristiche principali e securdarie conformemente al capo IN J) 


Numero di omologazione: .............. RIRDIRETA pesati nai tea ARRE IERI sercerisio. Estensione numero: ................-.... Sessi ACERRA 


Caratteristiche principati: 

> Categoria di Formia cpr I ARTI IAT IRR MIRICIEERICE 
— Numero delle pellicole di plastica: ..................rrrrercrrerierenienecionee PASO lcenta aladvegl doc prrnin separazione RARI EEC RIONI ria 
— Spessore nominale del vetro: ......... PREIE CRARSE IO iz RARA rie PARO PRICI REGA cda RR RESOR 
— Trattamento del vetro (SI/NO) 

— Spessore nominale del parabrezza: ..........ecvirerrrrrrrarieneszrenznererenezioninereriezonaniaonionezizenerzconivenseonezeaeoraiceeezzenene inn alunna 
— Spessore nominale della o delle pellicole di plastica fungenti da intercalari: ......................... iii Liufcacsiiariatiinniane 
— Natura e tipo della o delle pellicole di plastica fungenti da intercalari: .......................... CIARA SAORO iaia BIRRA 
— Natura e tipo della pellicola di plastica esterna: .................. ..... RR II VI TT eracraniziniaani nda 


Caratteristiche secondarie: 


+— Natura del materiale (cristallo levigato, vetro flottato, vetro tirato): ..................... RAFIERSNORE nil pirla RI ialiaiecrtaraae 
— Colorazione della o delle pellicole di plastica (totale/parziale): ................ coni dedi daria idrici polizia RARE AT OREEIA late 
— Colorazione del vetro: ................ PRCCIORO REI REECORE i tata 


— Incorporazione di conduttori (SE/NO) 
— Incorporazione di fasce oscuranti (SI/NO) 


Osservazioni: 


Documenti allegati: Elenco dei parabrezza (vedi appendice 8). 
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Appendice 6 
VETRI-PLASTICA DIVERSI DAI PARABREZZA 
(Caratieristiche principali e secondarie conformemente al capo Ill K) 


Numero di omologazione: ............ frana RAIAIE I RE PR IREVRTA TS Estensione numero: .....................»> E sa 


Caratteristiche principali: 

— Diverso dal parabrezza (SI/NO) 

— Parabrezza per ‘Uallori: .....-ccciurnrraninionin arena vrarntezrenzaion rici inerte accenni rada CIRIE Îa dlgs cinte atei ainsi 
— Numero delle pellicole di pIastica: ..................crttirrrererrrererseronseei neon ieneeeereeesee nie niieerionezeneriviezeeerennionazia rici ati 
— Spessore dell'elemento: di VELTOl ....c.iiiinr eri OLI INERTI ITALIA RIALZATA 
— Trattamento dell’elemento di vetro (SI/NO) 

— Spessore nominale del Vetro: ..................... reni rerrrrercorin serre nieeecania iniezione seczinioni FERIRE aiar PACHER 
— Spessore nominale della © delle pellicole di plastica fungenti da intercalari: ............................ Reano iran a gasosne 
— Nature e tipo della o delle pellicole di piastica fungenti da intercalari: ............rrrrierire ere rereerivesieneoniienazioneeeeeo rene iceniianizicionizezzonenee 
— Natura e tipo della pellicola di plastica esterna: ......... RAEE RA RA A AO FAIR E TIT 


Caratteristiche secondarie: 

— Natura del materiale (cristallo levigato, vetro flottato, VElro tirato): .................. iii eaiiie ie ere ze ere ne erano vece zine zinez ee nizie se sie renzeeeizensiee 
— Colorazione del vetro (incolore/colorato): .......................... RETE 
— Colorazione della o delle pellicole di plastica (totale/parziale): ........... 
— Incorporazione di conduttori (SI/NO) 

— Incorporazione di fasce oscuranti (ST/NO) 


Osservazioni: 

Lucrezia MARI ir acini 
sica ICONA MIA INA IATA inanlroniin echo PIRPISSC ETRE RIN TEIOREE VOTSROICRAOS CRIARI CER NOPIC DICAARI RAI slariaiaiiani 
delicata FRE ARR IAA LIZA VOTI AE NEREO RAEE RR RTAS RI VIARIO RIARI RI CROATE RNA 


nuvertunarareracentaceneceonterIgzeossoniseana dagrisnerseostenzzenee desensrorveranenrene. dranandossbitorentorizonevecere nrsverioso sopovesvone Pvsereriaonecarsoniereravsorerioneciaeze qarsacao., PTITITIITISI TITTI TTOrITTI eressazenasegara 


Documenti allegati: (Lventualmente) Elenco dei parabrezza (vedi appendice 8). 
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Appendice 7 
UNITÀ A DOPPIO VETRO 
(Caratteristiche primeipali e secondarie conformemente al capo III L) 


Numero di oMOlogazIONE: .......................sccrrrrrerireriseivereee zi sizeeenecanire re vienero neo eioziazonicene Estensione NUMECO: ...........-...rircieriienizionizeienennone 


Caratteristiche principali: 
— Composizione delle unità a doppio vetro (simmetrica/asimmetrica): ..................iicirrrerrerrerieerierianenieerezizie see eccee eten see nicreneviorinnenieonieneeneznee 
— Spessore nominale dello Spazio: .................m....rrrrrrrrerrinrisiceresienieenicenesssesisieaiozeczetentenizozestaziei cene siezieeaszoniasenesnezenstasianizioneeniionizionisezzonisienezzonenone 
— ‘Metodo di assemblaggid! Li... iii rasi alianti iiirarisacinii canti 
— Tipo di ciascun vetro conformemente ai capi HI E, IMI G, HI I, IH Ki .....rrrreererenrzionennieo 


Documenti allegati: 
Una scheda per i due vetri di un'unità a doppio vetro simmetrica in funzione dell'allegato in base al quale detti vetri sono stati provati o omologati. 


pat scheda per ogni vetro costituente un'unità a doppio vetro asimmetrica in funzione dell'allegato în base al quale detti vetri sono stati provati o 
omologati. 
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Appendice 8 
CONTENUTO DELL'ELENCO DEI PARABREZZA (') 


Per ogni parabrezza oggetto della presente omologazione si devono fornire, come minimo, le seguenti informazioni: 

=; Costrutiore: del'irailore:; Lipari lella 
— Tipo di trattore: ............. i ercerereriziniezerioninaiazionizzonieninienenerinea seni coninieisezene ezio ra zaoniazeninazinazonezizoneneerzoniosizioniszenenenezesesecenonienionesizionineeesionisionenzoo 
— Superficie di Sviluppo (F) Liri eerezirizeniczeneranizionerieniennazieeeeconizienizenerionizini vieni can izenericaze size rezinez ese eizzani ce rereerionizionenicoee ro nesiezicionezee 
— Altezza del segmento (D): ......-...ycccrerizeonimerenizionizionanicaonenzon iianeazaneo ve ronenazas iraeesiciasicizanaszanansanenioniranasanianebicnerannonionecena Picnerzenzconcacneneonnoneesazezeioneti 
— CUFVatura (FP) cu iicireerzrenzezie nice ricenizionerenizonizioniceeeseazevaprenererionienizeziziensenenienionienisarionesiezinenizionieoezanioaeazenie race nsconzeenitio zione cena ziseneenienaianeszenizneni 
— Angolo di montaggio (a): su... rr ceczeene errare ceci zioniee ric rezirenizonieeeeenierinize viene resenivezie one iianisazionine sea iaienioizeenionee 


— Coordinate del punto di riferimento (A, B, C) rispcito alla metà del bordo superiore dei parabrezza: ..... 


Descrizione del parametro F del parabrezza 


Posizione relativa del parabrezza rispetto al punto ii riferimento 
ci +£ 
LC _ 


Descrizione dei parametri r e h del parabrezza 


Curvatura r Altezza del srginento h 


(') Questo elenco deve essere allegato alle appendici |, 2 (se del caso), 3 € $ del presente allegato. 


— 150 — 


16-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 
@4@@@————@————@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@—@——————>-@>——gee@p-euei 


CAPO HI € 
CONDIZIONI GENERALI DI PROVA 
l PROVE DI FRAMMENTAZIONE 
LI Il vetro da sottoporre alla prova non deve essere fissato in moto rigido; esso può tuttavia essere bloccato su un vetro uguale per mezzo 
di un nastro adesivo incollato lungo tutto il perimetro. 
12. Per ottenere la frammentazione si deve utilizzare un martello con una massa di circa 75 g oppure un altro dispositivo che dia risultati 
equivalenti. Il raggio di curvatura della punta è di 0,2 + 0,05 mm. 
1.3. Si deve effettuare una prova per ogni punto d'impatto prescritto. 
14, Si esegue l'esame dei frammenti in base ai rilevamenti su carta fotografica di contatto ove l'esposizione inizia al più tardi 10 socondi 


dopo l'urto e si conclude al più tardi a 3 minuti dallo stesso. Sono prese in considerazione unicamente le linee più marcate che 
rappresentano la rottura iniziale. Il laboratorio deve conservare le riproduzioni fotografiche delle frammentazioni ottenute. 


2. PROVE D'URTO CON LA SFERA 

2.1. Prova con la sfera di 227 g. 

20.1. Apparecchiatura. 

214.1. Sfera d'acciaio temperato, di massa 227 + 2 g con diametro di circa 38 inm. 

2.1.3.2. Dispositivo che consente di lasciar cadere la sfera in caduta libera da un'altezza da precisare oppure dispositivo che consente di 


imprimere alla sfera una velocità equivalente a quella che potrebbe assumere in caduta libera. Se si ricorre ad un dispositivo che 

protetta la sfera, la tolleranza sulla velocità deve essere di + 1% della velocità equivalente alla velocità di caduta libera. 
2.1.1,3, Supporio come quello rappresentato nella figura 1, costituito da due telai di acciaio, con bordi lavorati di 15 mm di largheza, che si 

Ss ALARO f'uno sull'altro e muniti di guarnizioni di gomma di circa 3 mm di spessore, 15 mm di larghezza e con una durezza di 50 

DC. 

li telaio inferiore è posto su una cassa di acciaio alta circa 150 mm. Il vetro in prova è mantenuto sul posto dal telaio superiore con una 

massa di circa 3 kg. I) supporto è saldato su una piastra d’aociaio spessa circa 12 mm appoggiata al suolo con l’interposizione di una 

lastra di gomma spessa circa 3 mm e con ama durezza di S0 DIDC. 


Vetro in prova 


Lastra di 
gomma 


Figura I. 
Supporto per le prove con la sfera 


— 151 — 


2.2. 


2.2.1. 
22.14, 
2.2.1,2. 


2.2.1.3. 
2.22. 


2,2,3. 


Supplemento ordinario alla' GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 12 


Condizioni di prova 

— Temperatura: 20 + 5°C. 

— Pressione: tra 860 e 1.060 mbar. 

— Umidità relativa: 60 + 20%, 

Provetta 

La provelta deve essere piana, di forma quadrata, con lato di 300 + 10 mm/-0. 
Procedimento 

Si espone la provetta alla temperatura prescritta per almeno 4 ore immediatamente prima dell'inizio della prova. Si dispone la 
provetta sul supporto (2.1.1.3.). Il piano della provetta deve essere perpendicolare alla direzione incidente della sfera con una 
tolleranza inferiore a 3°. 

La posizione del punto d'impatto deve distare al massimo 25 mm dal centro geometrico della provetta per un'altezza di caduta 
inferiore o uguale a 6 m, o distarne al massimo 50 mm per un'altezza di caduta superiore a 6 m. La sfera deve urtare la superficie della 


provetta che rappresenta la faccia esterna del vetro di sicurezza quando questo è montato sul veicolo. La sfera deve produrre un unico 
punto di impatto 


Prova con la sfera di 2.268 g 

Apparecchiatura 

Sfera d’acciaio temperato, di 2.260 + 20 g con diametro di circa 82 mm. 

Dispositivo che consente di lasciar cadere la sfera in caduta libera da un'altezza da procisare oppure dispositivo che consente di 
impnmere alla sfera una velocità equivalente a quella che potrebbe assumere in caduta libera. Se si ricorre ad un dispositivo che 
proietta fa sfera, la tolleranza sulla velocità deve essere di t 1% della velocità equivalente alla velocità di caduta libera. 
Supporto come quello rappresentato nella figura 1, identico a quello descritto al punto 2.1.1.3. 

Condizione di prova 

— Temperatura: 20 + 5°C. 

— Pressione: tra 860 e 1.060 mbar. 

— Umidità relativa: 60 + 20%. 

Provetta 


La provetta deve essere piana, di forma quadrata, con lato di 300 + 10 mm/-0, o ricavata dalla porzione più sana di un parabrezza o 
altro vetro di sicurezza incurvato. 


Si può anche procedere alla prova dell'intero parabrezza o di qualsiasi altro vetro di sicurezza incurvato. In questo caso ci si deve 
assieurare dei buon contatto tra i vetro di sicurezza © i supporto. 


Procedimento 

Si espone ia provetia alla iemperaiura prescritta per almeno 4 ore immediavamenie prima deil'inizio della prova. Si dispone ia 
provetta sul supporto (2.1.1.3.). Il piano della provetta deve essere perpendicolare alla direzione incidente della sfera con una 
tolleranza infenore a 3°. 

Ove si tratti di vetro-plastica, la provetta è mantenuta sul supporto con opportuni dispositivi di fissaggio. 

La posizione del punto d'impatto deve distare al massimo 25 mm dal centro geometrico della provetta. La sfera deve urtare la 


superficie della provetta che rappresenta la faccia interna del vetro di sicurezza quando questo è montato sul trattore. La sfera deve 
produrre un unico punto di impatto 


COMPORTAMENTO ALL'URTO DELLA TESTA 


Apparecchiatera 

Testa di manichino, di forma sferica o semisferica, realizzata in compensato di legno duro ricoperto con una guarnizione di feltro 
sostituibile e munito o meno di una traversa di legno. Tra la parte sferica e la traversa si trova un pezzo intermedio che simula il collo, 
e dall'altro lato della traversa un’asta di montaggio. 

Le dimensioni sono indicate nella figura 2. 


La massa totale di questo dispositivo deve essere di 10 + 0,2 kg. 
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3.1.2. Dispositivo che consente di lasciar cadere la testa del manichino in caduta libera da un'altezza da precisare, oppure dispositivo che 
consente di imprimere alla testa una velocità equivalente a quella che potrebbe assumere in caduta libera. 


Se si usa un dispositivo che protetta la testa del manichino, fa tolleranza sulla velocità deve essere di + 1% della velocità equivalente 
alla velocità di caduta libera. 


3.1.3, Supporto, come quello rappresentato nella figura 3, per le prove su provette piane. Il supporto è costituito da due telai di acciaio, coni 
bordi lavorati larghi 50 mra, che si adattano l'uno sull'altro, muniti di guarnizioni di gomma dello'spessore di circa 3 mm, larghe 15 + 
1 mm e con una durezza di 70 DIDC. Il telaio superiore è stretto contro quello inferiore con almeno 8 bulloni. 


3.2. Condizioni di prova 

321. Temperatura: 20° + 5°C 

3.2.2. Pressione: tra 860 e 1.060 mbar 
3.2.3, Umidità relativa: 60 + 20% 
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Figura 3 
Supparta per le prove con testa di manichino 


Procedimento 


Prova su provetta piana 


La provetta piana lunga 1.100 + 5 mm/-2 e larga 500 + 5mm/-2è mantenuta ad una temperatura costante di 20 + 5°C per almeno 4 
ore, immediatamente prima delle prove. A e po Io) di ee en 
aposcameeato ella provesta ducnafa Je prova Sca eepii 7 RA H piano della provetta deve essere sensibilmente perpendicolare alla 
direzione incidente della testa del manichino. La posizione del punto d'impatto deve distare al massimo 40 mm dal centro geometrico 
della provetta. rdineg pda deli ecdicofigpo ebiavgplicinti rissce vega nale vali oi rie 
ruestet sul trattore. La testa deve provocare un unico punto 


Si sostituisce la superficie d’urto della guarnizione di feltro dopo 12 prove. 
Prova su parabrezza completo (utilizzato soltanto per un'altezza di caduta inferiore o pari a 1,5 m) 


TI parabrezza è poggiato liberamente su un supporto con l'interposizione di un nastro di gomma di durezza di 70 DIDC spesso circa 3 
nun, la larghezza del contaiio perinviralo è di cinva 15 um. Ii supporto è costituito da un pezzo rigido riproducente la forma del 
parabrezza in modo che la testa del manichino colpisca ia faccia interna. 


All’occorrenza, il parabrezza è mantenuto sul supporto con opportuni dispositivi di fissaggio. 

Il supporto posa su uno zoccolo rigido con l’interposizione di un fastra di gomma di durezza di 70 DIDC spessa circa 3 mm. 
La superficie del parabrezza deve essere sensibilmente perpendicolare alla direzione incidente della testa del manichino 

Il punto d’impatto deve distare al massimo 40 mm dal centro geometrico del parabrezza. La testa deve urtare la superficie del 
parabrezza che rappresenta la faccia interna del vetro di sicurezza quando questo è montato sul trattore. La testa deve produrre un 
unico punito di impatto. Si sostituisce la superficie d'urto della guarnizione di feltro dopo 12 prove. 

PROVA DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE 


Apparecchiatura 
Dispositivo di abrasione (?), rappresentato schematicamente nella figura 4 e costituito dai seguenti elementi: 


— un disco orizzontale rotante, fissato al centro, dotato di senso di rotazione antioraio e di una velocità di 65 x 75 giri/minuto; 
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41,2. 


4.1.3, 


4.14. 


4.1.5. 


ES 


—_nl 


Figura 4 
Schema del dispositivo d'abessione 


— due bracci paralleli zavorrati; ciascun braccio è munito di una rotella abrasiva speciale che ruota liberamente attorno ad un asse 
orizzontale munito di cuscinetio a sfere; ciascuna rotella appoggia sulla provetta con una pressione applicata da una massa di 
500 e. 


Il disco rotante del dispositivo di abrasione deve ruotare regolarmente, sensibilmente in un piano (io scostamento rispetto a detto 
piano non deve superare + 0,05 mm ad una distanza di 1,6 mm dalla periferia del disco). Le rotelle sono montate in modo che quando 
sono a contatto con la provetta in rotazione, esse ruotino in senso inverso l'una rispetto all'altra ed esercitino così un'azione 
comprensiva € abrasiva a secondo linee curve su una corona di circa 30 cim?, due volte per ciascuna rotazione della provetta. 


Rotelle abrasive (*), del diametro di 45-50 mm e delio spessore di 12,5 mm. Esso sono realizzate in un materiale abrasivo speciale 
finemente polverizzato, incorporato in una massa di gomma di media durezza. Le rotelle devono presentare una direzza di 72 + $ 
DIDC misurata in quattro punti equidistanti sulla linea mediana della superficie abrasiva e la pressione è applicata verticalmente 
lungo un diametro della rotella; le letture devono essere eseguire 10 secondi dopo l’applicazione della pressione. 


Le rotelle abrasive devono essere smerigliate molto lentamente su una lastra di vetro piano per presentare una superficie 
mgorosamente piana. 


Sorgente luminosa, costituita da una lampadina ad incandescenza il cui filamento è contenuto in un parallelepipedo di 1,5mm x 1,5 
mm x 3 mm. La tensione applicata al filamento deve essere tale che la sua temperatura di colosia sia 2.856 t 50 K. Detta tensione 
deve essere stabilizzata a 4 1/1000. Lo strumento di misurazione usato per verificare questa tensione deve avere una precisione adatia 
a questa applicazione. 


Sistema ottico, costituito da una lente con distanza focale, f, pari almeno a $00 mm e corretta per le aberrazioni cromatiche. 
L'apertura completa della lente non deve superare f/20. La distanza tra lente e sorgente luminosa deve essere regolata in modo da 
ottenre un fascio luminoso sensibilmente parallelo. 


Si inserisce un diaframma per limitare il diametro del fascio luminoso a 7 + I mm. Detto diaframma deve essere disposto ad una 
distanza di 100 + 50 mm dalla iente, dal Jato opposto alla sorgente luminosa. 


Strumento per la misurazione della luce diffusa (vedi figura 5), costituito da una cellula fotoelettrica con integratore sferico del 
diametro di 200-250 mm; la sfera deve essere munita di aperture di entrata e di uscita della luce. L'apertura di entrata deve essere 
carcolare e il suo diametro deve essere almeno doppio di quello del fascio luminoso. L'apertura di uscita della sfera deve essere munita 
di un dispositivo di intercettazione della ice oppure di un campione di riflessione conformemente al procedimento specificato al punto 
4.4.3. N) dispositivo intercettatore deve assorbire tutta la luce quando sulla traiettoria del fascio luminoso non è disposta alcuna 
provetta, 


L'asse del fascio luminoso deve passare per il centro delle aperture di entrata e di uscita. 11 diametro dell'apertura di uscita, b), deve 
essere pani a 2.a tg 4°, ove a è il diametro della sfera. La cellula fotoekitrica deve essere disposta in modo da non poter essere raggiunta 
dalla luce proveniente direttamente dall'apertura di entrata o dal campione di riflessione. 


(*) Rotelle di questo tipo sono prodotte dalla Teledyne Taber (USA). 
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4,2. 


4214. 
4.2.2. 


42.3, 


4.3. 


44. 


44.1. 


4.4.2. 


Lee interne della sfera d'integrazione e del campione di riflessione devono presentare fattori di riflessione praticamente uguali; 
ono essere opache e non selettive. LÌ segnale di uscita della cellula fotocletirica deve essere lineare a È 2% nella gamina di 
mensità luminosa utilizzata. La costruzione dell'apparecchio deve essere tale che non si verifichi alcuna deviazione dell'ago del 
galvanometro quando la sfera non è illuminata. 


L'insieme dell’apparecchiatura deve essore controllato ad intervalli regolari mediante campioni calibrati di attenuazione di visibilità. 
Se si eseguono misure di attenuazione di visibilità con un'apparecchiatura o con metodi diversi da quelli descritti sopra, 1 risultati 
devono essere opportunamente corretti per armonizzarlì con i risultati ottenuti con l'apparecchio di misurazione descritto sopra. 


Cellula fotvelettrica 


Dispasklvo latere 
cottatore di he 


Apertura del 
dispoaliive 
imercertatore di line 


200 < a & 250 mn 


Condizioni di prova 
Temperatura: 20° + S°C 
Pressione: tra 860 e 1.060 mbar 
Umidità relativa: 60 + 20%" 


Provette 


Le provene devono essere piane, di forma quadrata, con il lato di 100 mm, a facce sensibilmente piane e parallele, con un foro centrale 
di fissaggio del diametro di 6,4 + 0,2 mm/- 0 se necessario. 


Procedimento 


La prova deve essere realizzata sulla superficie della provetta che rappresenta la superficie esterna del vetro stratificato montato sul 
trattore nonché sulla superficie interna se quest'ultima è di materia plastica. 


Immediatamente prima e dopo l’abrasione si puliscono lc provette nel modo seguente: 
a) pufire con un panno di fino e acqua corrente pulita; 

b) sciacquare con acqua distiflata o acqua demineralizzata; 

c) essiccare in corrente di ossigeno e azoto; 


d) eliminare tutte le eventuali tracce d'acqua tamponando delicatamente con un panno di lino inumidito. All'occorrenza, essiccare 
premendo leggermente tra due panni di lino. 


Evitare qualsiasi trattamento ad ultrasuoni. Le provette pulite devono essere manipolate soltanto per i bordi e messe al riparo da 
qualsiasi deterioramento o contaminazione superficiale, 


Condizionare le provette per almeno 48 h ad una temperatura di 20 + 5° C e ad un'umidità relativa di 60 + 20%. 


ai 
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Disporre la provetta direttamente contro l'apertura di entrata della sfera d'integrazione. L'angolo tra la normale alla sua superficie e 
l'asse del fascio luminoso non deve superare 8°. 


Si eseguono allora le seguenti quattro letture: 


7 Con » 
Co î i î . Quantità 
utcLettura intercettàtore campione di ; 
provetta di | riflessi rappresentata 


T ai e Luce diffusa dalia apparecchiatura e dalla provetta 


Ripetere le letturé T;; T., T;, T.per altre posizioni prescritte della provetta per determinare l'uniformità. 


* 


Calcolare il fattore di trasmissione totale T,, = TT. 


Calcolare il fattore di irasmissione diffusa T, con ia formula: 


T,-T3(1y/T,) 


T, = T, 


Calcolare la percentuale di attenuazione per diffusione di visibilità o della luce di entrambe con la formula: 


=. 100 (%) 


Si misura l’attenuazione di visibilità iniziale della provetta per almeno quattro punti equidistanti nella zona non sottoposta 
all'abrasione con ia formula summenzionata. Si esegue la media dei risultati ottenuti per ciascuna provetta. In luogo delle quattro 
misure s: puo ottenere im valore medio facendo ruotare la provetta, con regolarità, alla velocità di tre giri/secondo o più. 


Si eseguono per ciascun vetro di sicurezza tre prove con lo stesso carico. Utilizzare l'attenuazione di visibilità quale misure 
dell'abrasione corrispondente, dopo aver sottoposto la provetta alla prova di abrasione. 


Si misura la luce diffusa della pista sottoposta all’abrasione per almeno quattro punti equidistanti lungo detta pista summenzionata. 
Si fa la media dei risultati ottenuti per ciascuna provetta. in luogo delle quattro misure si può ottenere un valore medio facendo 
ruotare la provetta, con regolarità, alla velocità di tre giri/secondo o più. 

La prova di abrasione è eseguita soltanto se il laboratorio che esegue la prova lo ritiene necessario in base alle informazioni 
disponibili. Fatti salvi i materiali di vetro-plastica, non si richiede di norma di procedere ad altre prove, in caso di modifica dello 
spessore dell'intercalare o del materiale. o 


Indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie. 


Le caratteristiche secondarie non intervengono. 


PROVA DI RESISTENZA ALL’ALTA TEMPERATURA 


Procedimento 


Riscaldare fino a 100 °C tre campioni o tre provette quadrate di almeno 300 mm x 300 mm ricavate dal laboratorio, secondo i casì, 
da tre parabrezza o da tre vetri diversi dai parabrezza: uno dei lati deve corrisponderie al bordo superiore del vetro. 


Mantenere questa temperatura per 2 ore e lasciar raffreddare i campioni a temperatura ambiente. Se il vetro di sicurezza ha due 
superfici esterne di materiale non organico, la prova può essere eseguita immergendo il campione verticalmente in acqua bollente per 
il tempo prescritto, avendo cura di evitare qualsiasi urto termico involontario. Se i campioni sona ricavati da un parabrezza, uno dei 
loro bordi deve essere costituito da una parte del bordo del parabrezza. 
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6.1.1.1, 


6.14. 


6.2. 


6.3. 
6.3.1. 
6.3.1.1. 


0,3,1.1.1. 


Incolore Colorato 
Colorazione dell’intercalare t] 2 


Le altre caratteristiche secondarie non intervengono. 
Interpretazione dei risultati 


La prova di resistenza ad altra temperatura è considerata superata se non compaiono bolle né altri difetti a più di ‘13 mm da un bordo 
non tagliato o a più di 25 mm da un bordo tagliato della provetta o del campione o a più di f0 mm da qualsiasi fessura che si può 
venficare durante la prova. 


Una serie di provette o di campioni presentata all'omologazione è considerata soddisfacente dal punto di vista della prova di 
resistenza all'alta temperatura se è soddisfatta una delle seguegti condizioni: 
Tutte le prove hanno dato risultato posilivo. 


Se una prova ha dato risultato negativo, una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette o di campioni ha dato 
risultati positivi. 


PROVA DI RESISTENZA ALLE RADIAZIONI 


Procedimento 
Apparecchiatura 


La sorgente delle radiazioni è costituita da una lampada a vapori di mercurio a media pressione, composta da un tubo di quarzo che 
non produce ozono ed il cui asse è verticale. Le dimensioni nominali delia iampada devono essere di 360 mm di lunghezza e di 9,5 mm 
di diametro. La lunghezza dell'arco deve cssere di 300 + 4mm. La potenza di alimentazione della lampada deve essere di 750 + 50 W. 


Può essere utilizzata qualsiasi altra sorgente di radiazione che produca lo stesso effetto della lampada definita sopra. Per verificare che 
gli effetti di un'altra sorgente siano gli stessi, si deve eseguire un confronto misurando la quantità di energia emessa in una gamma di 
lunghezze d'onda compresa tra 300 e 450 Nm ed eliminando tutte le altre lunghezze d'onda mediante filtri adeguati. In questo caso la 
sorgente di sostituzione deve essere utilizzata con detti filtri. 


Neige Leali ri non esisie una correlazione soddisfacente tra quesia prova e le condizioni di utilizzazione 

occorre mnesaminare le condizioni di prova. 

Trasformatore di alimentazione e condensatore in grado Li fornire alla lampada (6.1.1.1.) un picco di tensione d'innesco di almeno 

1.100 V ed una tensione di funzionamento di 500 + 50 V. 

Dispositivo destinato a sostenere e a far ruotare i campioni ad una velocità compresa tra 1 e 5 giri/minuto attorno alla sorgente di 

radiazione disposta al centro in modo da assicurare un'esposizione regolare. 

Provette 

La dimensione delie provette dev'essere di 76x 300 mm. 

Le provette sono ricavate dal laboratorio dalla parte superiore dei vetri in modo che: 

— per 1 vetri diversi dai parabrezza, il bordo superiore delle provette coincida con il bordo superiore dei vetri; 

— peri parabrezza, il bordo superiore delle provette coincida con il limite superiore della zona nella quale dev'essere controllata e 
determinata la trasmissione regolare conformemente ai punto 9.1.2.2. dei presente capo. 

Procedimento 

Verificare il coefficiente di trasmissione regolare della luce attraverso tre campioni prima dell'esposizione e conformemente alla 

procedura di cui ai punti da 9.i.I. a 4.1.2. del presente capo. Proteggere dalle radiazioni una parte di ciascun campione e disporre 

quindi ii campione nell'apparecchio di prova con it lato lungo parallelo all’asse della lampada cd a 230 imm da detto asse. Mantenere le 

temperature dei campioni a 45 + 5° C per tutta la durata della prova. Disporre davanti alla lampada la superficie di ciascun campione 

che costituisce la faccia esterna del vetro del trattore. Per i tipo. tipo di lampada definito al punto 6.111, il tempo di esposizione 

dev'essere di 100 ore. 

Dopo l'esposizione, si misura nuovamente ii coefficiente di trasmissione regolare della luce sulla superficie esposta di ciascun 

campione. 


Ogni provetta 0 campione (îre in totale) è esposta(o), conformemente alla procedura descritta sopra, ad un irraggiamento tale che la 
radiazione in ciascun punto della provetta o del campione prodotta sull'intercaiare utilizzato equivalga ad un irraggiamento solare di 
1.400 W/m? per 100 ore. 


Indice di difficoltà delle caratteristiche secondarie 
Incolore Colorato 

Colorazione del vetro 2 1 

Colorazione dell'intercalare 1 2 

Le altre caratteristiche secondarie non intervengono. 

Interpretazione dei risultati 

Il risultato della prova di resistenza alle radiazioni è considerato positivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 


11 fattore di trasmissione luminosa totale non scende al di sotio del 95% del valore iniziale prima dell'irraggiamento quando la 
trasmissione è misurata conformemente ai punti 9.1.1. e 9.1.2. del presenic capo e comunque non scende: 


al di soito del 70% per i vetri diversi dai parabrezza che devono soddisfare le prescrizioni concernenti il campo di visibilità del 
conducente in tutte le direzioni, 
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6.3.1.1.2. al di sotto del 75% peri parabrezza nella zona in cui si deve controllare la trasmissione regolare definita al punto 9.1.2.2. qui appresso. 

6.3.1.2. Si può tuttavia tollerare una fieve colorazione quando si esamina, dopo l'irraggiamento, la provetta o il campione su sfondo bianco, 
ma non deve apparire nessun altro difetto. 

6.3.2. Una serie di provette o di campioni presentata all'omologazione è considerata soddisfacente dal punto di vista della prova di 
resistenza alle radiazioni se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

6,3.2.1. Tutte le prove hanno avuto esito positivo. 

6.3.2.2. na Sii prova ha avuto esito negativo, una muova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette o di campioni ha dato esiti 

IVI. 
7. PROVA DI RESISTENZA ALL'UMIDITÀ 
7. Procedimento 


Mantenere tre campioni 0 tre provette quadrate di almeno 300 mm x 300 mm verticalmente durante due settimane in un ambiente 
chiuso in cui la temperatura è manutenuta a 50 + 2°C e l'umidità relativa a 95 + 4% (1). 


Le provette sono preparate ih modo che: 
— almeno un bordo delle provette coincida con un bordo di origine del vetro, 
— se si sottopongoo alla prova varie provette nello stesso tempo, deve essere previsto uno spazio adeguato tra ciascuna provetta. 


Devono essere prese precauzioni perché il condensato che si forma sulle pareti o sui soffitto dell'ambiente di proya non ricada sulle 


provette. 
7.2. Indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie 
Incolore Colorato 
Colorazione dell’intercalare L 2 
Le altre caratteristiche secondarie non intervengono, 
73. Fnterpretazione dei risultati 
7.3.1. Un vetro di sicurezza è considerato soddisfacente dal punto di vista della resistenza all'umidità se non si riscontrano cambiamenti di 


rilievo a oltre 10 mm dai bordi non tagliati ed a oltre 15 mm dai bordi tagliati dopo una permanenza di 2 ore in atmosfera ambiente 
peri vetri stratificati ordinari e trattati e dopo una permanenza di 48 ore in atmosfera ambiente per i vetri rivestiti di materia plastica e 


per 1 vetrì-plastica, 
7.3.2. Una serie di provette o di campioni presentata all'omologazione è considerata soddisfacente dal punto di vista della prova di 
resistenza all’umidità se si verifica una defle seguenti condizioni: 


7.32. Tuite le prove hanno avuto esito positivo. 
7.3.2.2. Se una prova ha avuto esito negativo, una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette o di campioni ha dato esiti 
positivi. 


PROVA DI RESISTENZA ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA 


8.1. Metodo di prova 


Due provette edi 300 x 300 mm sono poste in un ambiente avente una temperatura di — 40 °C + 5°C per 6 ore. Esse vengono poi 
poste all'aria tibera ad una temperatura di 23 *C + 2 *C per un'ora oppure sino al momento in cui le provette raggiungono una 
temperatura di equilibrio. Esse vengono poi poste in una corrente d’aria ad una temperatura di 72 *C + 2 °C per 3 ore. Le provette 
vengono esaminate dopo essere state riposte all'aria libera a 23°*C t 2*Cea raffreddare sino a tale temperatura. 


8,2. Indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie 
Incelore Coloraio 
Colorazione dell'intercalare 0 del rivestimento di materia plastica 1 2 
Le altre caraticristiche secondarie non iniervengono. 
8.3. Interpretazione dei risultati 


Si considera che la prova di resistenza alle variazioni di temperatura abbia dato csito positivo se le provette non presentano 
incrinature, opacità, delaminazione o altri evidenti deterioramenti. 


9, QUALITÀ OTTICHE 

9.1. Prova di trasmissione luminosa 

CARE Apparecchiatura 

CARA La sorgente luminosa è costituita da una lampadina ad incandescenza il cui filamento è contenuto in un paraflelepipedo di 1,5 mm x 


1,5 mm x 3 mm. La tensione applicata al filamento della lampadina deve essere tale che la sua temperatura di colore sia 2.856 K + 50 
K.. Detta tensione deve essere stabilizzata a £ 1/1.000. Lo strumento di misura utilizzato per verificare questa tensione deve avere una 
precisione adatta a questa applicazione. 


(1) Queste comtizioni escludano qualssasi condensazione sullo provette. 
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Il sistema ottico è costituito da una lente di distanza focale, f, pari almeno a 500 mm e corretta per ie aberrazioni cromatiche. 
L'apertura completa della lente non deve superare £/20. La distanza tra lente e sorgente luminosa deve essere regolata in modo da 
ottenere un fascio luminoso sensibilmente paralicio. Si inserisce un diaframma per limitare il diametro del fascio luminoso a 7 + Ì 
- mm. Detto diaframma deve essere posto ad una distanza di 100 + 50 mm dalla lente, dal lato opposto alla sorgente luminosa. Il punto 
di misurazione deve essere preso al centro dial fascio luminoso. 


Strumento di misura. Il ricevitore deve presentare una sensibilità spettrale relativa corrispondente all’efficacia luminosa spettrale 
relativa CIE ('), per la visione fotopica. La superficie sensibile del ricevitore deve essere coperta da un diffusore e deve essere almeno 
pani a 2 volte la sezione del fascio luminoso paralleto emesso dal sistema ottico. Se si ricorre ad una sfera di integrazione, l'apertura 
della sfera deve essere almeno pari a due volte la sezione del fascio fuminoso parallelo. L'insieme costituito da ncevitore e strumento 
di misura deve avere una linearità migliore del 2% nella parte utile della scala. Il ricevitore deve essere centrato sull'asse del fascio 
luminoso. 


Procedimento 


La sensibilità del sistema di misura deve essere regolata in modo che lo strumento di misura della risposta del ricevitore indichi 100 
divisioni ins il vetro di sicurezza non è posto sulla traiettoria luminosa. Lo strumento deve indicare 0 quando il ricevitore non 
riceve alcuna luce. 


Il vetro di sicurezza deve essere disposto ad una distanza dal ricevitore pari a circa cinque volte il diametro dei ricevitore, Il vetro di 
sicurezza deve essere posto tra il diaframma ed il ricevitore, orientato in modo tale che l’angolo incidente del fascio luminoso sia di 0° 
+ 5°. Il fattore di trasmissione della luce regolare deve essere misurato sul vetro di sicurezza; per ciascuno dei punti misurati si legge il 
numero delle divisioni, n, sull’apparecchio di misura. Il coefficiente di trasmissione regolare della luce 7° è uguale a n/100. 


Nel caso del parabrezza possono essere applicati due metodi di prova utilizzando un campione ricavato nella parte più piatta di un 
parabrezza 0 un pezzo quadrato appositamente preparato, che presenti le stesse caratteristiche del materiale e lo spessore di un 
parabrezza; le misurazioni vengono effettuate perpendicolarmente al vetro. 

La prova viene effettuata nella zona I° prevista al punto 9.2.5.2. del presente capo. 


Per i trattori per i quali non sig possibile determinare la zona I prevista al punto 9.2.5,2. del presente capo, la prova viene effettuata 
nella zona I’ prevista al punito 9.2.5.3. del presente capo. 


Indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie 


Colorazione del vetro 1 

Colorazione dell'intercalare (nei parabrezza stratificati) 1 2 
Escluso Incluso 

Ombra e/o fasce oscuranti | 2 


le altre caratteristiche secondarie non intervengono. 
Interpretazione dei risultati 


La trasmissione regolare, misurata conformemente al punto 9.1.2. non deve essere inferiore al 75% nel caso dei parabrezza ed al 70% 
nel caso dagli altri vetri diversi dai parabrezza. 


Nel caso di vetri situati in posizioni tali da non svolgere un ruolo essenziale per la visibilità del conducente (ad esempio, tetto 


trasparenie), il coefficiente di trasmissione luminosa regolare del vetro può essere inferiore al 70%. I vetri con un coefficiente di 
regolare trasmissione luminosa inferiore al 70% devono essere marcati con un apposito simbolo. 


Prova di distorsione ottica 

Campo di applicazione 

Il metodo descritto è un metodo di proiezione che consemie di valutare îa distorsione ottica di un vetro di sicurezza. 
Definizioni 

Deviazione ottica: angolo tra la direzione apparente e la direzione reale di un punto visto attraverso il vetro di sicurezza. Il valore di 
detto angolo è funzione dell’angolo di incidenza del raggio visivo, dello spessore dell’inclinazione del vetro e del raggio di curvatura 
nei punto di incidenza. 

Distorsione ottica in una direzione MM'; differenza algebrica della deviazione angolare Aa misurata tra due punti M e M' delta 
superfice del vetro fa cui distanza è tale che le loro proiezioni in un piano perpendicolare alla direzione di osservazione distinto di un 
valore fisso Ax (vedi figura 6). 


Una deviazione in senso antiorario sarà considerata positiva e in senso orario negativo, 


Distorsione ottica in un punto M: distorsione ottica massima per tutte le direzioni MM' a partire dal punto M. 


(*) Commissione intemazionale per l'illuminazione, 
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9.2.1.2. Apparecchiatura. 


Questo metodo è basato sulla proiezione su schermo di una sagoma opportuna attraverso il vetro di sicurezza sottoposto alla prova. 
La modifica della forma dell'immagine proiettata, provocata dall'inserimento del vetro sul percorso luminoso, dà una misura della 


distorsione ottica. L'apparecchiatura si compone dei seguenti clementi disposti come indicato alla figura 9. 


Vetro di nivurezza 


Figura 6 
Rappresentazione schematica della distorsione 


Osservazioni: ra = tl, = a? è la distorsione ottica nella direzione MM*, 
A, = mMC è la distanza tra le due rette parallele alla direzione di osservazione e passanti per i punti M e M°. 


Diiapemitivo (Sagomna) VMiatrangna 


Sorgente Condensatore Lente 
luminosa Figura 7 
Disposizione ottica del proiettore 


9.21.21. Proiettore di buona qualità con sorgente luminosa puntiforme a forte intensità, avente, ad esempio, le seguenti caratteristiche: 
— distanza focale almeno 90 mm; 
— apertura circa 1/2,5; 
— lampadina da 150 W quarzo alogeno (in caso di utilizzazione senza filtro); 
+ lampadina da 250 W quarz 3 (în caso di utilizzazione di un filtro verde). 
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Figura 8 
Dettaglio ingrandito della diapositiva 


Il dispositivo di proiezione è rappresentato schematicamente alla figura 7. Un diaframma dei diametro di 8 mm deve essere posto a 
carca 10 mm dalla lente dell'obiettivo. 


9.2.1,2,2. Diapositive (sagome) costituite, ad esempio, da un reticolo di cerchi chiari su fondo scuro (vedi figura 8). Le diapositive devono essere 
di ottima qualità e presentare un buon contrasto per consentire misurazioni con un errore inferiore al $%. In mancanza del vetro da 
sottoporre alla prova, le dimensioni dei cerchi devono essere tali che, quando vengano proiettati, formino sullo schermo un reticolo di 


Ri+R 
cerchi di diametro rta Ax con Ax = 4mm (vedi figure 6 e 9). 
È 


Angolo di inclinazione 


Ri sém 
Ria 2-4m(preferibilmente 4 m) 


Figura 9 
Disposizione dell'apparecchiatura per la prova della distorsione ottica 


9.2,1.2.3, Supporto, di preferenza tale da consentire spostamenti verticali ed orizzontali nonché una rotazione del vetro di sicurezza. 
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Sagoma di controllo per misurare le modifiche delle dimensioni quando si richieda una valutazione rapida. Una forma adeguata è 
rappresentata dalla figura 10. 


©I 


09 ///IIIIL/{ ARRRESA 
a ALA FELLL EI PSR I 


/AEUE 


+A 


4; 


Figura 10 

Esempio di sagoma di contrello 
Procedimento. 
Considerazioni generali. 
Montare il vetro di sicurezza sui supporto (9.2.1.2.3.) con l'angolo di inclinazione prescritto. Si proietta la diapositiva di 
attraverso la superficie in esame. Ruotare il vetro o spostarlo in direzione orizzontale o verticale per esaminare l’intera alli 
prescritta. 
Valutazione con l'uso di una sagoma di controllo. 


Se basta una valutazione Saar con una precisazione non superiore al 20%, il valore A (vedi figura 10) è calcolato a partire dal valore 
limite Aa,, per la modifica della deviazione e dal valore R, quale distanza tra il vetro di sicurezza e lo schermo di proiezione: 


A = 0,145 Ac, - Ri 

La relazione tra la modifica dei diametro dell’anmagine proiettata Ad e la modifica della deviazione angolare Aa è data dalla formula: 
Ad = 0,29A0- R, 

dove 

Ad è espressa in millimetri; 

A è espresso in millimetri; 

Aa, è espressa in minuti di arco; 


Aa è espressa in minuti di arco; 
R, è espresso în metri. 


Misurazione con dispositivo fotoelettrico. 


Se è richiesta una misurazione con una precisione superiore al 10% del valore limite, il valore A è misurato sull'asse di prosezione ove il 
valore della larghezza del punto luminoso è fissato nei punto in cui la luminanza è 0,5 volte la Iuminanza massima dello spot. 


Espressione dei risultati. 


lea la distorsione ottica dei vetri di sicurezza misurando A in tutti i punti della superficie ed in tutte le direzioni per trovare 
max. 


Altro metodo, 


È inoltre consentito il ricorso alla tecnica strioscopica ped variante delle tecniche di proiezione, a condizione che sia rispettata la 
precisione delle misure di cui ai punti 9.2.1.3.2. e 9.2.1.3.3 
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La distanza Ax deve essere di 4 mm. 


H parabrezza deve essere montato con l'angolo di inclinazione corrispondente a quello del montaggio sul trattore. 


L'asse di proiezione nel piano orizzontale deve essere mantenuto in una posizione praticamente perpendicolare alla traccia del 
parabrezza in detto piano. 


Le misure devono essere eseguite nella zona ! definita al punto 9.2.5.2. del presente capo. 


Per i trattori per i quali non è possibile determinare ia zona î come definita al punto 9.2.5.2. del presente capo, si effettua îa prova 
nella zona 1’ definita ai punto 9.2.5.3. del presente capo. 


Tipo di trattore. 


La prova deve essere ripetuta se il deve essere montato su un tipo di trattore il cui campo di visibilità anteriore è diverso da 
quello del tipo di trattore per il quale il parabrezza è gii stato omologato. 


Indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie. 
Natura del materiale 
Cristallo levigato Cristallo flottato Vetro tirato 
i I 2 
Altre carditeristiche secondarie. 
Le altre caratteristiche secondarie non intervengono. 
Numero di campioni. 
Sottoporre a prova quatiro campioni. 
Definizione della zona di visibilità dei parabrezza dei trattori. 
La zona di visibilità è definita a partire: 


dal punto di «riferimento», come definito al punto 1,2 dell'allegato 3 «campo di visibilità» al D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212. Questo 
punto verrà di seguito indicato con O; 


da una retta 0Q che è la retta orizzontale passante per il punto di riferimento e perpendicolare al piano longitudinale mediano del 
iratiore. 


Zona I — la zona del parabrezza delimitata all'intersezione del parabrezza con i seguenti quattro piani: 
P, — piano verticale passante per il punto O e formante un angolo di 15° alla sinistra del piano longitudinale mediano del veicolo, 
P. — piano verticale simmetrico di P, rispetto al piano longitudinale mediano del trattore. 
Se questa costruzione è impossibile (per esempio, per l'assenza di un piano longitudinale mediano di simmetria) si assume 
come P. il piano simmetrico di P, rispetto at piano longitudinale del veicolo passante per il punto O. 
P; — piano contenente la retta. 0Q e formante un angolo di 10° al di sopra dei piano orizzontale; 
P, — piano contenente la retta. OQ e formante un angolo di $° al di sotto dei piano orizzontale. 


Per i trattori agricoli, per i quali non è possibile determinare la zona I, prevista dal punto 9.2.5.2. del presente capo, la zona 1° è 
sostituita dall'intera superficie del parabrezza. 


Interpretazione dei risultati. 


Un tipo di parabrezza si considera soddisfacente dal punto di vista della distorsione ottica se ia distorsione ottica non supera un arco 
massimo di 2° sui quattro campioni sottoposti alle prove nella zona I o nella zona! 


Nessuna misura deve essere eseguita in una zona perimetrale larga 100 mm. 


Nel caso di parabrezza in due parti non si esegue alcuna verifica in una fascia di 35 mm a partire dal bordo del vetro che può essere 
adiacente al montante di separazione. 


Prova di separazione dell'immagine secondaria. 
Campo di applicazione. 

Sono riconosciuti due metodi di prova: 

— metodo di prova al bersaglio, 

— metodo di prova al collimatore. 

All’occorrenza queste prove possono essere utilizzate per prove dì omelogazione, di controllo di qualità o di valutazione del prodotto. 


Prova al bersaglio. 
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Apparecchiatura. 


Questo metodo si basa sull’esame attraverso il vetro di sicurezza di un bersaglio illuminato. Il bersaglio può essere concepito in modo 
che la prova possa essere eseguita con un semplice metodo «passa, non passa». Di preferenza, il bersaglio deve essere di uno dei 
seguenti tipi: 


a) iso anulare illuminato il cui diametro esterno D sottende un angolo di n minuti di arco in un punto situato a x metri [figura 
a); 


6) bersaglio «corona e spot» illuminato, di dimensioni tali che la distanza, D, fra un punto situato sul bordo dello spot ed il punto 
più vicino all’interno della corona sottende un angolo di n minuti di arco in un punto situato a x metri (figura 11b)}, 


dove 
n €1il valore limite della separazione d’immagine secondaria, 
x € la distanza tra vetro di sicurezza € bersaglio (non inferiore a 7 m), 
D è dato dalla formula: 
D=x-tguy 
Il bersaglio illuminato è composto da una scatola luminosa, delle dimensioni di 300 x 300 x 150 mm circa, la cui parte anteriore è 
realizzata generalmente con un vetro ricoperto di carta nera opaca o di pittura nera opaca. La scatola deve essere illuminata da una 
sorgente luminosa adalta. L'interno della satola deve essere ricoperto da uno strato di pittura bianca opaca. Può essere opportuno 


utilizzare altre forme di bersaglio, ad esempio, quella rappresentata alla figura 14. È pure possibile sostituire il bersaglio con un 
dispositivo di proiezione ed esaminare su uno schermo le immagini che ne risultano. 


Procedimento. 


Il vetro di sicurezza deve essere montato con l'angolo d’inclinazione prescritto su un opportuno supporto in modo che l'osservazione 
venga eseguita sul piano orizzontale che passa per il centro del bersaglio. 


La scatola Iuminosa deve essere osservata in un locale buio o semibuio. Devono essere esaminate tutte le parti del vetro di sicurezza 


per individuare la presenza di qualsiasi immagine secondaria associata al bersaglio illuminato. Il vetro di sicurezza deve essere ruotato 
in modo tale che venga mantenuta la direzione corretta di osservazione. Per questo esame può essere utilizzato un cannocchiale. 


Espressione dei risultati. 


Determinare se, 


— utilizzando il bersaglio a) [(vedi figura I 1a)], le immagini primarie e secondarie del cerchio si separano, vale a dire se è superato il 
valore limite di n, oppure 


— utilizzando il bersaglio b) [vedi figura 11b)], l’immagine secondaria dello spot passa olire il punto di tangenza con il bordo interno 
del cerchio, vale a dire se è superato il valore limite di n. 


Spe 
centrale 
12 mm 


Larghezza della 
fessura: 2 mm 


a) 


Figura Il 
Di ione dei © di 


— 165 — 


16-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 


Vetro di sicurezza Hornagglico 


Nepote 
Muto di * lnesartorssaa 
imervazione gf sebatta 
Angolo — 
d'inclinazione Discanza di osservazione (« 3 7 m) 
Figura 12 
Disposizione dell'apparocchiatura 
Callimasace Raggio Cannocchisle d'asservazione 
Fuessnirnsaca 
Angsilo d'inclinazione Piano dell'inumagine 
Vetro di 
sicurezza 
Lampadina. 


Condensatore, apertura > 8,6 mm. 

Schermo di vetro smerigliato, apertura > di quella de! condensatore. 

. Filtro colorato con foro centrale dei diametro = 0,3 mm, diametro > 8,6 mm. 
Piastra con coordinate polari, diametro > 8,6 mm. 

Lente acromatica, fl > 86 mm, apertura = 10 mm. 

Lente acromatica, f > 86 mm, apertura = 10 mm. 

Punto nero, diametro = 0,3 mm. 

. Lente acromatica, f = 20 mm, apertura «€ 10 mm. 


SEN gAuasna 


Figura 13 
Apparecchiatura per la prova al collimatore 
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Prova al collimatore. 


All’occorrenza si può applicare la procedura descritta nel presente punto 


93.1.2.1. Apparecchiatura. 
L'apparecchiatura è composta da un collimatore e da un cannocchiale e può essere realizzata come indicato nella figura 13. Si può 
però utilizzare anche qualsiasi altro sistema ottico equivalente. 
Procedim 


Il collimatore forma all’infinito l'immagine di un sistema in coordinate polari con un punto iuminoso al centro (vedi figura 14). Nel 
piano focale del cannocchiale di osservazione un piccolo punto opaco, di diametro leggermente superiore a quello del punto iuminoso 
o sul ico occultando così il punto luminoso. 


Te], 


ISARZIZI 
ESE 


C/ 
CLIL 
STA 

TAO te " ca 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12. 


9.3.1.2,3. 


93.13. 
9.3.2. 


9.3.2.1. 


93,3. 
933.1 


9.3.3,2. 


94. 


to.I 


10.2. 
10.2.1. 


Quando una provetta che presenta un'immagine secondaria è posta trail cannocchiale ed il collimatore, è visibile ad una certa 

distanza al centro del sistema di coordinate polari un secondo punto luminoso di minore intensità. Si può considerare che la 

separazione d’immagine secondaria è rappresentata dalla distanza tra i due punti luminosi osservata al cannocchiale d'osservazione 

al figura 14). da distanza tra il punto nero ed il punto luminoso al centro del sistema di coordinate polari rappresenta la 
iazione ottica 


Espressione dei risultati 

Si esamina anzitutto il vetro di sicurezza mediante un metodo semplice per determinare la zona che dà l’immagine secondaria più 
forte. Sì esamina questa zona con il cannocchiale sotto l'angolo d'incidenza adatto e si misura la separazione massima d'immagine 
secondaria. 


La direzione d'osservazione nel piano orizzontale deve essere mantenuta approssimativamente normale alla traccia del parabrezza su 
detto piano. 


Le misurazioni devono essere eseguite, secondo le categorie dei trattori, nelle zone definite al precedente. punto 9.2.2. 


Tipo di trattore 


La prova deve essere ripetuta se il parabrezza deve essere montato su un tipo di trattore il cui campo di visibilità anteriore è diverso da 
quello del tipo di trattore per il quale il parabrezza è già stato omologato. 


Indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie 


Natura dti materiale 
cr levigato quali Alottato e reo 


Aître caratteristiche 
Le altre caratteristiche secondarie non intervengono. 


Numero di campioni 
Sottore a prova quattro campioni. 
Interpretazione deì risultati 


Un tipo di parabrezza si considera come soddisfacente dal punto di vista della separazione dell'immagine secondaria se nei quattro 
campioni sottoposti alle prove la separazione delle immagini primarie e secondarie non supera un arco di 15°. 


Non si effettua alcuna misurazionie nella zona perimetrale di 100 mm di larghezza. 


Nel caso di un parabrezza in due parti non si esegue alcuna misurazione in una fascia di 35 mm. a partire dal bordo del vetro che può 
essere adiacente al montante di separazione. 


Identificazione dei colori 


Quando un parabrezza è elorzto nelle zone definite ai punti 9.2.5.2 0 9.2.5.3, si verifica su quattro parabrezza la possibilità di 
identificazione dei seguenti colori: 


Bianco 
Giallo seleiuvo 


PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO 


Oggetto e campo d'applicazione 


Questo metodo consente di determinare la velocità di combustione orizzontale dei materiali utilizzati nell'abitacolo dei trattori dopo 
essere stati esposti all’azione di una fiamma. Questo metodo permette di controllare i materiali e gli elementi di rivestimento interno 
dei trattori, individualmente o combinati sino ad uno spessore di 15 mm. Esso è utilizzato per valutare l'uniformità dei lotti di 
produzione di questi materiali Gat'punto di vista dellé caratteristiche di combustivne: 


Date le numerose differenze tra situazioni reali che si verificano normalmente e le precise condizioni di prova specificate nel presente 


metodo (applicazione e orientamento all’interno del trattore, condizioni di utilizzazione, origine delle fiamme, ecc.), quest'ultimo non 
puo essere considerato adatto alla valutazionie di tutte le caratteristiche di combustione di un trattore reale. 


Definizioni 


Velocità di combustione: quoziente tra la distanza combusta, misurata con questo metodo, e il tempo necessario alla fiamma per 
percorrere detta distanza. Essa si esprime in millimetri al minuto. 
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Materiale composito: maicriale costituito da più strati di materiali simili o differenti, aggiomerati mediante cementazione, collaggio, 
incorporazione, saldatura, ecc. I materiali non sono considerati compositi se l'assemblaggio presenta discontinuità (ad esempio 
CONsa prali di saldatura ad alta frequenza, rivettatura, ecc.) che consentono il prelievo di singoli campioni conformemente al 
pun 5, 


Faccia esposta: la superficie rivolta verso l'abitacolo quando il materiale è installato sul trattore. 


Principio 


Un campione è disposto orizzontalmente in un supporto a forma di U ed esposto per 15 s all’azione di una fiamma definita di debole 
energia in una camera di combustione ove ia fiamma agisce sui bordo libero del campione. La prova permette di determinare se e 
misurata. 


quando sì spegne la fiamma oppure il tempo necessario alla stessa per percorrere una distanza 


Apparecchiatura 


Camera di combustione (figura 15), preferibilmente di acciaio inossidabile, avente le dimensioni indicate nella figura 16. La facciata 
anteriore di questa camera comprende una finestra di osservazione incombustibile che può coprire l’intera facciata anicrivre e che può 
servire da pannello di accesso. 11 lato inferiore della camera presenta fori di ventilazione e la parte superiore comporta una fessura di 
aerazione perimetrale. 


La camera poggia su quattro piedi alti 10 mm. Su uno dei lati, la camera può presentare un orifizio per l'introduzione del supporto del 
campione con il campione stesso; dall'altro lato un'apertura fascia passare il tubo di adduzione del gas. La materia fusa è raccolta in 
una vaschetta (vedi figura 17) disposta sul fondo della camera ira i fori di ventilazione senza coprirli. 


Figura 1$ 
Esempio di camera di combastione com supporto del campione è vaschetta 
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Dimensione in millimetri - Tolleranza secondo ISO 2768 


Figura 16 
Esempio di camera di combustione 


Dimensioni in millimetri - Tolleranze secondo ISO 2768 


lé 
- 
Cn] 
-_ 
Figura 17 
Esempio di vaschetta 
0.4 2 Supporto del campione, costituito da due lastre di metallo a forma di U o telai di materiale resistente alla corrosione. Le dimensioni 


sono indicate nella figura 18. 


la lastra inferiore reca dei perni, mentre la lastra superiore presenta dei fori corrispondenti in modo da permettere un fissaggio sicuro 
campione. 


I perni servono anche da riferimento per la misurazione dell'inizio e della fine della distanza di combustione. 


Deve essere fornito un appoggio costituito da fili resistenti al calore del diametro di 0,25 mm, tesi attraverso la lastra inferiore del 
supporto del campione ad intervalli di 25 mm (vedi figura 19). 
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Dimensioni in millimetri - Tolleranze secondo ISO 2768 
$Sx45* 


04 IT Coperchio 


° 
= 


Campione 


Figura 18 
Esempio di supporto del campione 


Dimensioni in millimetri — Tolleranze secondo ISO 2768 


Fessure 0,5x 0,5 


Figura 19 
Esempio di sezione del telaio a forma di U, con la parte inferiore predisposta per fili di supporto 


La parte inferiore del campione deve trovarsi 178 mm sopra la lastra di fondo. La distanza tra il bordo del supporto del campione e 
l'estremità della camera deve essere di 22 mm, la distanza tra i bordi longitudinali del supporto del campione ed i lati della camera 
deve essere di 50 mm (tutte le misure sono misurate all'interno) (vedi figure 15 e 16). 


10.43 Bruciatore a gas. La piccola sorgente delle fiamme è rappresentata da un becco Bunsen del diametro interno di 9,5 mm. Questo è 
disposto nella camera di combustione in modo che il centro dell'ugello venga a trovarsi 19 mm sotto il centro del bordo inferiore del 
lato aperto dei campione (vedi figura 16). 
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Gas di prova. Il gas fornito al becco deve avere un potere calorifico di circa 38MI/m? fad esmpio, gas naturale). 
Pettine di metallo, della lunghezza di almeno 110 mm e munito di sette 0 otto denti a punta arrotondata ogni 25 mm, 
Cronometro con tna precisione di 0,$ s. 


Cappa. La camera di combustione può essere posta in una cappa per laboratorio a condizione che il volume rporietd della stessa sia 
compreso tra 20 volte e 110 volte il volume della camera di combustione e che nessuna delle sue dimensioni (altezza larghezza o 
profondità) superi una delle altre due di più di 2,5 volte 


Prima della prova si misura la velocità verticale dell’aria nella cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per la 
camera di combustione. Essa deve essere compresa tra 0,10 e 0,3 m/s in modo da evitare che l'operatore sia infastidito dai prodotti di 
combustione. É possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con una adeguata velocità dell’aria. 


Casmpione 


Forma e dimensioni 


La forma e le dimensioni del campione sono indicate nella figura 20. Lo spessore del campione corrisponde allo stesso spessore del 
prodotto da sottoporre alla prova ma non deve superare Sua o E cenpon ie cosiia la sua sezione deve essere costante 
sull’intera lunghezza. Se la forma e le dimensioni di un prodotto non permettono il prelievo di un campione di dimensioni prescritte si 
mspettano le seguenti dimensioni minime: 


a) per i campioni di larghezza compresa fra 3 e 60 mm, la lunghezza deve essere 356 mm. In questo caso il materiale è sottoposto alla 
prova nel senso della larghezza del prodotto; 


b) per i campioni di larghezza compresa tra 60 € 100 mm, la lunghezza deve essere di almeno 138 mm. In questo caso, la distanza di 
combustione possibile corrisponde alla lunghezza del campione e la sua misurazione inizia dal primo riferimento; 


€) i campioni di larghezza inferiore a 60 mm e di lunghezza a 356 mm nonchè i campioni di larghezza compresa tra 60 e 100 mm di 


lunghezza inferiore a 138 mm ed i campioni di larghezza inferiore a 3 mm non possono essere sottoposti alla prova con questo 
metodo. 


Prelievo 
Dal materiale da sottoporre alla prova devono essere prelevati almeno cinque campioni. Nei materiali che presentano velocità di 
i nell’apparecchio di prova in modo da consentire ia misurazione della velocità di combustione più 


devono essere prelevati e posti 

etti icone pria nie uedpaleiaeraai priazee price to ie n lunghezza di almeno 500 mm sull'intera 
larghezza. Alcuni i i campioni devono essere prelevati dal pezzo ad una distanza di almeno 100 mm dali bordo del materiale cd alla stessa 
distanza tra loro 


Se la forma del prodotto lo consente, i campioni devono essere prelevati nello stesso modo dai prodotti finiti. Se lo re del 
prodotto supera 13 mm, lo si deve ridurre a 13 mm con un procedimento meccanico dal lato opposto a quello rivolto a abitacolo. 


I materiali compositi (vedi punto 10.2.2.) devono essere sottoposti alla prova come pezzo omogeneo. 


Nel caso di più strati di materiali diversi, non considerati compositi, ogni strato compreso in una profondità di 13 mm a partire dalla 
superficie rivolta verso l'abitacolo deve essere sottoporto alla prova scparttamente. 
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10.7 
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11.13, 
11.14. 


111.5. 


11.2. 


Condizionamento 


I campioni devono essere mantenuti per almeno 24 ore ed al massimo per sette giorni ad una temperatura di 23°C + 2°C con una 
umidità relativa di 50% + 5% e restare in tali condizioni sino al momento della prova. 


Procedimento 


J campioni con superficie rivestita di panno 0 imbottita vengono posti su una superficie piana e pettinati due volte contro pelo con il 
pettine (punto 10.45). 


It campione viene posto nell'apposito supporto (punto 10.4.2) in modo da presentare alla fiamma il lato rivolto verso il basso. 


Si regola la fiamma del gas ad un'altezza di 30 mm mediante il riferimento indicato sulla camera di combustione con la presa d’aria del 
becco chiusa. Prima di iniziare le prove la fiamma deve essere stata stabilizzata per almeno un minuto 


Si spinge il supporto del campione nella camera di combustione in modo che l'estremità del campione sia esposta alla fiamma e dopo 
15 s sì interrompe l’arrivo del gas. 


La misurazione del tempo di combustione inizia nell’istante in cui il punto di attacco della fiamma supera il primo riferimento. Si 
osserva la propagazione della fiamma sul jato che brucia più rapidamente (lato superiore o inferiore). 


La misurazione del tempo di combustione termina quando la fiamma raggiunge l’ultimo riferimento 0 quando la fiamma si spegne 
prima di raggiungere detto punto. Se la fiamma non raggiunge l’ultimo riferimento, si misura la distanza combusta sino al punto di 
QUE della fiamma. La distanza combusta è la parte decomposta del campione, distrutta in superficie o all’interno dalla 
combustione. 


Se il campione non si accende o se non continua a bruciare dopo l'estinzione del bruciatore oppure se la fiamma si spegne prima di 
aver raggiunto il primo riferimento non permettendo così di misurare la durata di combustione, nel verbale di prova si indica che fa 
velocità di combustione è di 0 mm/minuto. 


Nel corso di una serie di prove e di prove ripetute, ci si deve accertare che la camera di combustione e il supporto del campione 
abbiano una temperatura massima di 30°C prima dell'inizio della prova. 


Calcoli 

La velocità di combustione, B, in millimetri per minuto, è data dalla formula: 
B= > x 60 

dove 


s è la lunghezza, in millimetri, della distanza combusta 
t è la durata di combustione, in secondi, per la distanza s. 


Indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie 
Non interviene alcuna caratteristica secondaria 


Interpretazione del risultati 


Il vetro di sicurezza ricoperto di materia plastica (punto 2.3) ed i vetri di sicurezza di vetro-plastica (punto 2,4) sono ritenuti 
soddisfacenti dal punto di vista della prova di resistenza al fuoco se la velocità di combustione non supera 250 mm/minuto 


PROVA DI RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI 


Agenti chimici da utilizzare 
Soluzione non abrasiva di sapone: 1% in peso dì oleato di potassio in acqua deionizzata; 


Detergente per vetri: soluzione acquosa di isopropanolo e di etere monometile glicole dipropilenico, ciascuno in concentrazione 
compresa ira 5 e 10% in peso e di idrossido di ammonio in concentrazione compresa tra 1 e 5% in peso; 


Alcool denaturato non diluito: una parte in volume di alcole metilico in 10 parti in volume di alcole etilico; 


Benzina di riferimento: miscela del 50% in volume di toluene, del 30% in volume di 2.2.4. - trimetilpentano, del 15% in volume di 
2.4.4. - irimetil - 1 - pentene e del 5% in volume di akcole etilico; 


Cherosene di riferimento: miscela del 50% in volume di n-ottano e dei 50% in volume di n-decano. 


Metodo di prova 


Due provette di 180x25 mm sono sottoposte alla prova con ciascuno degli agenti chimici di cui al punto 11.1, utilizzando una nuova 
provetta per ciascuna prova e per ciascun prodotto. Dopo ogni prova, le provette sono ripulite seguendo le istruzioni del fabbricante e 
quindi condizionate per 48 ore ad una temperatura di 23°C + 2°C e ad una umidità relativa di 50% + 5%. Queste condizioni sono 
mantenute durante le prove. 


Le provette sono completamente immerse nel liquido di prova, mentenute immerse per un minuto, ritirare e immediatamente essiccate 
con un panno di cotone assorbente (pulito) 
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Indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie 


Colorazione dell’intercalare 0 del rivestimento di materia plastica Li 2 
Le altre caratteristiche secondarie non intervengono. 


Interpretazione dei risultati 


La prova di resistenza agli agenti chimici è considerata superata se la provetta non presenta rammoltimenti, appiocicature, incrinature 
superficiali o perdita apparente di trasparenza. 


Una serie di provette presentata all'omologazione è considerata soddisfacente dal punto di vista della prova di resistenza agli agenti 
chimici se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: 


tutte le prove hanno dato risultato positivo; 


se una prova ha dato risultato negativo, una nuova serie di prove effeituate su una nuova serie di provette ha dato risultato positivo. 
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Capo HI D 


PARABREZZA DI VETRO TEMPERATO 
DEFINIZIONE DEL TIPO 
Si considera che i parabrezza di vetro temperato appartengano a tipi diversi se differiscono per almeno una delle seguenti 
caratteristiche principali o secondarie. 
Le caratteristiche principali seno ie seguenti: 
il marchio di fabbrica 0 commerciale, 
fa forma e le dimensioni. 


Per quanto concerne le prove relative alla frammentazione e alle proprietà meccaniche, si considera che i parabrezza di vetro 
temperato siano suddivisi in due gruppi: 


1 parabrezza piani, 
1 parabrezza bombati. 
Categoria di spessore stabilita in base allo spessore nominale «e» con una tolleranza di fabbricazioine di + 0,2 mm: 


Categoria £: e s 4,5 mm 
Categoria II: 4,5 mm e < 5,6 mm 
Categoria HH: 5,5 mm e < 6,5 mm 
Categoria IV: 6,5 mm 


Le caratteristiche secondarie sono le seguenti: 

natura del materiale (cristallo levigato, cristallo fiottato, vetro tirato), 
la colorazione del vetro (incolore 0 colorato), 

l'incorporazione o meno di conduttori, 

l’incorporazione o meno di fasce oscuranti. 


PROVA DI FRAMMENTAZIONE 

Indice di difficoltà delle caratteristiche secondarie 

Conta soltanto la natura del materiale. 

Si considera che il cristallo flottato o il vetro tirato abbiano lo stesso indice di difficoltà. 


Le prove di frammentazione devono essere ripetute quando si passa dal cristallo Icvigato al cristallo flottato o al vetro tirato e 
viceversa. 


Le prove devono essere ripetute quando si utilizzano fasce oscuranti che non siano fasce colorate. 


Numero di campioni 
Sono sottopoli alla prova sei campioni della serie avente la più piccola superficie di sviluppo e sei della serie avente la più grande 
superficie di sviluppo, scelti conformemente alle disposizioni dell’allegato III M. 


Differenti zone di vetro 


Un parabrezza di vetro temperato deve comprendere due zone principali, FI e FII; esso può anchte comprendere una zona intermedia, 
FIL 


Queste zone sono così definite: 


Zona F 1: zona perimetrale a fine frammentazione, larga almeno 7 cm, estendentesi lungo tutto il bordo del parabrezza e 
comprendente una fascia esterna, larga 2 cm, che non interviene nella valutazione dei risultati della prova; 


Zona F 11: zona di visibilità a frammentazione variabile comprendente sempre una parte rettangolare di almena 20 cm di altezza e 50 
cem di lunghezza. 


Il centro del rettangolo è situato in un cerchio di 10 cm di raggio con centro nella proiezione del punto di riferimento. 


Per i trattori per cui non è possibile determinare il punto di riferimento la posizione della zona di visibilità deve essere indicata nel 
verbale di prova. 


L'altezza del rettangolo di cui sopra può essere ridotta a 15 cm per i parabrezza di altezza inferiore a 44 cm. 
Zona F III: zona intermedia di larghezza non superiore a 5 cm, situata tra le zone F le F II 

Metade di prova 

D metodo utilizzato è quello descritto al punto I del Capo III C. 
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Punti di impatto (vedi capo HI N, figura 2). 

I punti di impatto sono scelti nel modo seguente: 

Punto 1: nella parte centrale della zona F II, in un punto sottoposto a forte o debole tensione, 
Punto 2: nella zona F III, i! più vicino possibile ai piano verticale di simmetria delli zona F Il, 


Punti 3 e 3°: a 3 cm dai bordi, su una delle mediane del campione; quando il vetro reca tracce di fissaggio, uno dei punti di rottura deve 
essere vicino al bordo recante traccia di fissaggio e l’altro vicino al bordo opposto, 


Punto 4: nel punto in cui il raggio di curvatura è più piccolo, sulla mediana più lunga, 
Punto S: a 3 cm dal bordo del campione, nel punto in cui il raggio di curvatura è più piccolo o a sinistra o a destra. 


Si esegue una prova di frammentazione in ciascuno dei punti 1, 2, 3, 3, 4e 5. 


Interpretazione dei risultati 


Uns prova è considerata superata se la frammentazionie soddisfa tutte le condizioni prescritte ai seguenti punti 2.6.1.1, 2.6.1.2 e 
2.6.1.3. 


Zona F 1 


1 numero di frammenti contenuti in un quadrato di 5 x 5 cm non è inferiote a 40 né superiore a 350 oppure, nel caso di un totale 
inferiore a 40, il numero di frammenti contenuti in un quadrato di 10 x 10. cm contenente il quadrato di 5 x $ cm non è inferiore a 160. 


Per le esigenze di calcolo di cui sopra, i frammenti che sporgono da un lato del quadrato sono contati quali semiframmenti. 


La frammentazionie non è verificata in una fascia di 2 cm di larghezza sull'intero perimetro dei campioni rappresentante l’incastro del 
vetro nè in un raggio di 7,5 cm attorno al punto d'impatto. 


È ammesso un massimo di tre frammenti di superficie superiore a 3 cm?, a condizione che non se ne trovi più di uno in uno stesso 
cerchio di 10 cm di diametro. 


Sono ammessi frammenti di forma allungata purchè ke loro estremità non siano acuminate e la toro lunghezza, salvo il caso previsto al 
seguente punto 2.6,2.2, non superi 7,5 mm. Se detti frammenti raggiungono un bordo del vetro, non devono formare con qust’ultimo 
un angolo superiore a 45°. 


Zona F ll 


La visibilità sussistente dopo la frantumazione è verificata nella zona rettangolare definita al punto 2.3.2. In questo rettangolo la 
superficie totale dei frammenti di più di 2 cm? deve rappresentare almeno il 15% della superficie del rettangolo, Tuttavia, se si tratta di 
parabrezza di altezza inferiore a 44 cm 0 il cui angolo di montaggio rispetto alla verticale è inferiore a 15°, Ja percentuale di visibilità 
deve essere almeno uguale al 10% detta superficie del rettangolo corrispondente. 


Nessun frammento deve avere una superficie superiore a- 16 cm?, tranne nel caso previsto al seguente punto 2.6.2.2. 


In un raggio di 10 cm attorno al punto di impatto, ma unicamente nella parte del cerchio compresa nella zona F IÎ, sono ammessi tre 
frammenti aventi una superficie superiore a 16 cm? ma inferiore a 25 cm?. 


1 frammenti devono avere forma regolare e non presentare le punte descritte al seguente punto 2.6.1.2.4.1. Tuttavia si ammettono 

frammentinon regolari, fino 1 concorrenza di 10 in un qualsiasi rettangolo di 50 x 20 em a di 25 per l’intera superficie del parabrezza. 

ae god iz frammenti deve presentare una punta la cui lunghezza, misurata secondo il seguente punto 2.6,1.2.4.1, sia superiore - 
a 35 mm. 


Un trammento è considerato come non regolare se non può inscriversi iu un cerchio di 40 nim di diametro, sce presenta anche solo una 
punta di lunghezza superiore a 15mm, quando sia misurata tra la sua estremità e la sezione di larghezza uguale allo spessore del vetro, 
e se presenta una © più punte il cui angolo al vertice sia inferiore a 40°. 

Frammenti di forma allungata sono tollerati nelia zona F Il, a condizione che la loro lunghezza non superi 10 cm, tranne il caso 
previsto al seguente punto 2.6.2.2. 

Zona FIN 


La frammentazione in questa zona deve avere caratteristiche intermedie rispetto a quelle della frammentazione autorizzata nelle due 
Zone contigue-{F I e Fil). 


Si considera che un parabrezza presentato per l'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista della frammentazioine se si verifica 
almeno una delle condizioni seguenti: 


Tutte le prove eseguite utilizzando i punti di impatto prescritti al punto 2.5.1. hanno dato risultato positivo; 


Una prova tra tutte quelle eseguite con i punti d'impatto prescritti al punto 2.5.1. ha dato un risultato negativo per quanto concerne 
eventuali scostamenti non superiori ai limiti seguenti: 


Zona F I: al massimo $ frammenti di lunghezza compresa tra 7,5 e 15 cm. 
Zona F Il: almassimo 3 frammenti di superficie compresa tra 16 e 20 cm?, situati al di fuori d'un cerchio di 10 cm di raggio con centro 
nel punto di impatto. 
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Zona F Il: al massimo 4 frammenti di lunghezza compresa tra 10 e 17,5 cm, ed essa viene ripetuta su un nuovo campione conforme 
alle prescrizioni del punto 2.6.1 oppure presenta scostamenti compresi nei limiti summenzionati 
Se due prove tra tutte quelle eseguite con i punti d'impatto prescritti al punto 2.5.1 hanno dato un risultato negativo per quanto 
concerne gli scostamenti non superiori ai limiti indicati al punto 2.6.2.2, ma una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di 
campioni è conforme alle prescrizioni del punto 2.6.1 oppure se non più di due campioni della nuova serie presentano scostamenti 
compresi entro i limiti indicati al punto 2.6.2.2. 
Gli eventuali scostamenti riscontrati devono essere indicati nel verbale di prova ai quale dovranno essere allegate fotografie delle parti 
in causa del parabrezza. 
PROVA DI COMPORTAMENTO ALL’URTO DELLA TESTA 
Indice di difficoltà delle caratteristiche secondarie 
Nessuna caratteristica secondaria interviene 
Nutnero di campioni 
Per ogni gruppo di parabrezza di vetro temperato sono sottoposti alla prova quatiro campioni aventi approssimativamente la più 
piccola superficie di sviluppo e quatiro campioni aventi approssimativamente la più grande superficie di sviluppo, con l'avvertenza 
che gli otto campioni siano dello stesso tipo di quelli selezionati per le prove di frammentazione (vedi punto 2.2). 
Come alternativa, il laboratorio che esegue le prove può, sc to giudica utile, sottoporre a prova, per ogni categoria di spessore di 
parabrezza, sci proveite di (1 100 x 500 mm) + 5 mmf-2. 
Metodo di preva 
Il metodo di prova utilizzato è quello descritto al punto 3 del capo HI €. 


L'altezza di caduta è 1,50 m + 0 mmf- 5. 


Interpretazione dei risultati 
La prova è considerata superata se il parabrezza o }a provetta non si rompe. 


Si considera che una serie di campioni presentata all'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista del comportamento all'urto - 
della testa se si verifica almeno una delle condizioni seguenti: 


tutte le prove hanno dato un risultato positivo; 


una prova ha dato un risultato negativo, ma una successiva serie di prove eseguite su una nuova serie di campioni ha tuttavia dato 
risultati positivi. 


QUALITÀ OTTICHE 


Le disposizioni concernenti fe qualità ottiche cne rgurano al punto 9 del capo IH C si applicano a qualsiasi tipo di parabrezza. 
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CAPO. IM E 
VETRI A TEMPERA UNIFORME DIVERSI DAI PARABREZZA (!) 


DEFINIZIONE DEL TIPO 

piena idee ciglia i aio i cia ca 
Le caratteristiche principali seno le seguenti: 

marchio di fabbrica 0 commerciale, 

tipo della tempera {termica o chimica), 

categoria di forma; si distinguono due categorie: 

vetri piani e bombati; 


categorie di spessore in cui rientra lo spessore nominale «e», essendo ammessa una tolleranza di fabbricazione di + 0,2 mm: 


Categoria I: e sg 35mm 
Categoria Il: 3,5 mm < e «4,5 mm 
Categoria IIl: 4,5 mm < e < 6,5mm 
Categoria IV: 6,5 mm < e. 


Le caratteristiche secondarie sono le seguenti: 

la natura deli materiale (cristallo levigato, cristallo flottato, vetro tirato), 
la colorazione (incolore o colorato), 

l'incorporazione o meno di conduttori. 


PROVA DI FRAMMENTAZIONE 
Indice di difficoltà delle caratteristiche secondarie 


Indice di difficoltà 


Le altre caratteristiche secondarie non intervengono. 


Scelta dei campioni 


I campioni di ciascuna categoria di forma e di ciascuna categoria di spessore che siano difficili da produrre vanno scelti per le prove 
secondo i criteri seguenti: 


pes 1 vetri piani sono fornite due serie di campioni corrispondenti: 

alla superficie più grande 

all'angolo più piccolo tra due lati adiacenti 

Per i vetrì piani e bombati sono fornite tre serie di campioni corrispondenti: 
alla superficie di sviluppo più grande; 

all'angolo più piccolo tra due lati adiacenti; 

all'altezza più grande del segmento 


Le prove eseguite su campioni corrispondenti alla superficie più grande «S» sono ritenute applicabili a qualsiasi altra superficie 
inferiore a S + S%. 


Se i campioni presentati hanno un angolo y inferiore a 30°, si considera che le prove siano applicabili a tutti i vetri prodotti aventi un 
angolo superiore a Y = 5°. 


(*) Questo tipo di vetri a tempera uniforme può anche essere utilizzato per i parabrezza dei irattori, 
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Se i campioni presentati hanno un angolo y superiore 0 pari a 30°, si considera che le prove siano applicabili a tutti i vetri fabbricati 
aventi un angolo superiore o pari a 30°. 


2.24. Se l'altezza del segmento h dei campioni presentati è superiore a 100 mm, si considera che le prove siano applicabili a tutti i vetri 
prodotti aventi un'altezza di segmento inferiore a h + 30 mm. 


Se l'altezza del segmento dei campioni presentati è inferiore a 100 mm, si considera che le prove siano applicabili a tutti i vetri prodotti 
aventi un'altezza di segmento inferiore o pari a 100 mm. 


23. Neumere di campioni per serie 
A seconda della categoria di forma definita al precedente punto 1.1.3. il numero di campioni che figura in ciascun gruppo è il seguente: 


Tipo di vetro Numero di campioni 


Piano (2 serie) 
Piano e bombato (3 serie) 


24. Metodo di prova 

24.1. Iî metodo usato è quello descritto al paragrafo 1 del capo IH C. 

2.5. Punti d'impatto (vedi capo III N, figura 3). 

2.5.1. Peri vetri piani ed i vetri bombati, i punti d'impatto rappresentati rispettivamente nelle figure 3 a)e 3 b} del capo III N, da una parte, e 


nella figura 3 c) del capo IE N, dall'altra, sono i seguenti: 

Punto 1: a 3 cm dal bordo del vetro nella parte in cui il raggio di curvatura del contorno è più piccolo; 

Punto 2: a 3 cm dal bordo su una delle mediane, scegliendo il vetro che reca eventuali tracce di fissaggio; 

Punto 3: al centro geometrico del vetro; 

Punto 4: unicamente per i vetri bombati: questo punto è scelto sulla mediana più lunga nella parte del vetro in cui il raggio di 
curvatura è più piccolo. 


2.5.2. Per ogni punto di impatto prescritto si esegue un'unica prova. 

2.6. Interpretazioni dei risultati 

2.6.1. Una prova è considerata superata se la frammentazione soddisfa fe condizioni seguenti: 

2.6.1.1. it numero di frammenti di ogni quadrato 5 x 5 cm non è inferiore a 40 né superiore a 400 oppure a 450 nel caso dei vetri di spessore 
non superiore a 3,5 mm; 

2.6.1.2. pes le esigenze di calcolo di cui sopra, i frammenti che sporgono da un lato del quadrato sono contati quali semiframmenti; 

2.6.1.3, ta frammentazione non è verificata in una fascia di 2 cm di larghezza sull’intero perimetro dei campioni rappresentante l’incastro del 
vetro nè in un raggio di 7,5 cm attorno al punto d'impatto. 

2.6.1.4. non sono ammessi frammenti di superficie superiore a 3 cm? tranne nelle parti definite al punto 2.6.1.3; 

2.6.1.5. Sono ammessi alcuni frammenti di forma allungata purché: 


— le loro estremità non siano acuminate, 
qualora raggiungano il bordo del vetro, non formino con quest’ultimo un angolo superiore a 45°, 
e se, tranne il caso previsto al seguente punto 2.6.2.2, ia loro iunghezza non superi 7,5 cm. 


2.6.2. Si considera che una serie di campioni presentati per l'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista della frammentazione se 
verifica almeno una delle condizioni seguenti: 

2,6.2.1. Tutte le prove effettuate utilizzando i punti di impatto prescritti al punto 2.5.1 hanno dato risultato positivo; 

2.6.2.2. Una prova tra tutte quelle effettuate con i punti d'impatto prescrilti al punto 2.5.1. ha dato un risultato negativo per quanto concerne 


eventuali scostamenti non superiori ai seguenti limiti: 

— al massimo 5 frammenti di lunghezza compresa tra 6 e 7,5 cm, 

— al massimo 4 frammenti di lunghezza compresa tra 7,5 e 10 cm, 

ed essa viene ripetuta su un nuovo campione conforme alle disposizioni del punto 2.6.1. oppure presenta scostamenti compresi nei 
limiti summenzionati; 


2.6.2.3. Se due prove tra tutte quelle effettuate con i punti d'impatto prescritti al punto 2.5.1 hanno dato un risultato negativo per quanto 
concerne gli scostamenti non superiori ai limiti indicati al punto 2.6.2.2. una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di 
campioni è conforme alle prescrizioni del punto 2.6.1. oppure se non più di due campioni della nuova serie presentano scostamenti 
compresi eniro i limiti indicati al punto 2.6.2.2. 


2.6.3. Gli eventuali scostamenti riscontrati devono essere indicati nel verbale di prova al quale dovranno essere allegate fotografie delle parti 
in causa del vetro. 
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PROVA DI RESISTENZA MECCANICA 


Prova d'urto con la sfera da 227 g 
Indici di difficoltà delie caratteristiche secondarie 


Cristallo Levigato 
Cristallo flottato 
Vetro tiralo 


L'altra caratteristica socondaria (incorporazione 0 meno di condultori) non interviene. 


Numero di provette 

Per ogni categoria di spessore definita al precedente punto 1.1.4 vengono sottoposte alla prova sei provette. 
Metodo di prova 

Il metodo di prova utilizzato è quello descritto al punto 2.1 del capo III C. 


L'altezza di caduta (dalla parte inferiore della sfera alla faccia superiore della provetta) è l'altezza indicata nella seguente tabella in 
finzione dello spessore del vetro: 


Spessore nominale del vetro (e) Altezza di caduta 
€ & 3,5 mm 2,0 m + 5/0 mm 
3,5 mmce 2,5 m+ 5/0 am 


Interpretazione dei risultati 
Si considera che ta prova d'urto con la sfera sia soddisfacente se la provetta non si rompe. 


Si considera che una serie di provette presentata all’omologazione sia soddisfacente dal punto di vista della resistenza meccanica se si 
venfica almeno una delle condizioni seguenti: 


una prova al massimo ha dato un risultato negativo; 

sa le due prova hanno dato risultati negativi, una FUCcERtIva «rria di prove eseguite su una nuova serie di provette ha data risultati 
positivi. 

QUALITÀ OTTICHE 

Trasmissione della fuce 


Le prescrizioni del punto 9.1 del capo Il] C concernenti il coefficiente di trasmissione regolare della luce si applicano ai vetri e parti di 
vetri a tempera uniforme situati ai punti che rivestono un'importanza essenziale per la visione del conducente. 
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CAPO Ill F 
PARABREZZA DI VETRO STRATIFICATO ORDINARIO 


1. DEFINIZIONE DEL TIPO 


Si considera che i parabrezza di vetro stratificato ordinario appariengano a tipi diversi se differiscono per almeno una delle seguenti 
caratteristiche principali o secondarie. 


1.1, Le caratteristiche principali sono le seguenti: 
1.1.3. Marchio di fabbrica o commerciale. 
11.2. La forma e le dimensioni. 


Si considera che, ai fini delle prove delle proprietà meccaniche e di resistenza all'ambiente, i parabrezza di vetro stratificato ordinario 
formino parte integranie di un gruppo. 


113. Numero delle lastre di vetro. 

184. Spessore nominale «e» del parabrezza, con una tolleranza di fabbricazione di + 0,2 n mm, dove «n» è il numero delle lastre di vetro 
del parabrezza. 

1.1.5, Spessore nominale dell'intercalare o degli intercalari. 

1.1.6. Natura e tipo dell’intercalare o degli intercalari (per esempio, PVB o altro intercalare di materia piastica). 

12. Le caratteristiche secondarie sono le seguenti: 

1.2.1. La natura del materiale (cristallo fevigato, cristallo flottato, vetro tirato). 

1.2.2. La colorazione dell’intercalare (incolore 0 colorato, totalmente o parzialmente) 

1.23, La colorazione del vetro (incolore 0 colorato). 

124, L'incorporazi&ne o meno di conduttori. 

1.2.5. L’incorporazione o meno di fasce oscuranti. 

2. CONSIDERAZIONI GENERALI 

2.1. Per i parabrezza di vetro stratificato ordinario le prove, ad eccezione di quelle concernenti il comportamento all'urto della testa 


(punto 3,2) e le qualità ottiche, sono eseguite su provette piane ricavate da parabrezza già csistenti o fabbricate appositamente. In 
entrambi i casi le provette sono rigorosamente rappresentative, sotto tutti gli aspetti, dei parabrezza prodotti in scrie per i quali si 
chiede l'omologazione. 


22. Prima di ogni prova le provette sono conservate per almeno 4 ore ad una temperatura di 23°C + 2°C. Le prove sono eseguite il più 
rapidamente possibile, non appena le provette sono ritirate dal contenitore in cui sono state conservate. 


3. PROVA DI COMPORTAMENTO ALL'URTO DELLA TESTA 
3.1. Indice di difficoltà delle caratteristiche secondarie 
Non interviene alcuna caratteristica secondaria. 
3.2. Prova di comportamento all’arto della testa contro parabrezza completo 
3.2.1. Numero di campioni 


Sono sotioposti alle prove quatiro campioni della serie di quelli che hanno la più piccola superficie di sviluppo e quattro della serie di 
quelli che hanno la più grande superficie di sviluppo, scelti secondo le disposizioni del capo III M. 


3.2.2. Metodo di prova 


3.2.2.1. Il metodo applicato è quello descritto al punito 3.2.2. del capo IH C. 

3.2.2.2. L'altezza di caduta è di 1,50 m + 0mm/-5. 

3.2.3, Interpretazione dei risultAti 

32.3.1. Si considera che la prova sia soddisfacente se si verificano le condizioni seguenti: 

3.2.3.1.I. Il campione si spacca presentando numerose fessure circolari il cui centro è approssimativamente il punto d'impatto e le fessure più 


vicine distano al massimo 80 mm da questo punto. 


3.2.3.1,2. Le lastre dì vetro devono restare aderenti all'intercalare di plastica: sono ammessi uno o più scollamenti di larghezza inferiore a 4 mm, 
da ciascun lato della fessura, al di fuori d’un cerchio di 60 mm di diametro con centro nel punto di impatto. 
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3.2.3.1.3. 
3,2.3,1.3.1. 
3.2.3.1.3.2. 


3.2.3.2, 


3.2.3,2.1, 
3.2.3:2,2. 


3.3. 
3.3.1. 


33,2, 
3.3.2.1, 
3,3.2.2. 
3.3.3. 
3,3.3.1. 
3.3.3.1.1. 
3.3.3. 1,2. 
3.3.3.1.3, 
3.3.3.2. 


3.3.3.2.1. 
3.3.3.2.2. 


Dai lato dell'impatto: 
l’intercalare non deve essere scoperto, su una superficie superiore a 20 cm? 
e ammesso uno strappo dell’intercalare su una lunghezza di 35 mm. 


Si considera che una serie di campioni presentata per l'omologazione sia soddisfacente dai punto di vista del comportamento all'urto 
della testa se si verifica una delle condizioni seguenti: 


Tuite le prove hanno dato risultato positivo. 
Se una prova ha dato risultato negativo, una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette ha dato risuliati positivi. 


Prova di comportamento all'urto della testa contro provette piane 

Numero di provette 

Sono sottoposte alle prove sci provette piane di dimensioni (1 100 mm x 500 mm;) + 5 mm mm/-2. 
Metodo di prova 

Il metodo applicato è quello descritto al punto 3.3.1. del capo III C. 

L'altezza di caduta è di 4 m + 25 mm/-0, 

Interpretazione dei risultati 

Si considera che la prova sia soddisfacente se si verificano le condizioni seguenti: 

La provetta cede e si spacca presentando numerose fessure circolari il cui centro è approssimativamente il punto d'impatto. 
L’intercalare può essere strappato ma ja testa del manichino non deve passare attraverso le provetta. 
Dall'intercalare non devono staccarsi grossi frammenti di vetro. 


Si considera che una serie di provette presentate per l'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista del comportamento all'urto 
della testa sc si verifica una delle condizioni seguenti: 


Tutte le prove hanno dato risultato positivo. 

Se ola ha dato risultao negativo, una nuova nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette ha dato risultati 
positivi. 

PROVA DI RESISTENZA MECCANICA 

Indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie 

Non interviene alcuna caratteristica secondaria. 

Prova con la sfera di 2 260 g 


Numero di provette 
Seno sosttoposte alla prova sei provette quadrate di 300 mm + 10 mm/-0 mm di lato. 


Metodo di prove 
H metodo utilizzato è quello descritto al punto 2.2 del capo HI C. 
“altezza di caduta (dalla parte inferiore della sfera alla superficie superiore della provetta) è di 4 m + 25 mm/-0. 
Interpretazione dei risultati. 
Si considera che la prova sia positiva se la sfera non attraversa il vetro entro cinque secondi dall'istante dell'impatto. 


Si considera che una serie di provette presentata per omologazione sia soddisfacente dal punto di vista della prova con la sfera di 
2.260 8 se si verifica una delle condizioni seguenti: 


Tutte le prove hanno dato risultato positivo. 
Se una prova ha dato risultato negativo, una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette ha dato risultati positivi. 


Prova con la sfera di 227 g. 
Indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie. 
Non iriterviene alcuna caratteristica secondaria. 


Numero di provette. 

Sono sottoposte alla prova venti provette quadrate di 300 mm + 10 mm/= 0 di lato. 

Metodo di prova. 

Il metodo utilizzato è quello descritto al punto 2.1 del capo Ill C. Dieci esemplari sono sottoposti a prova ad una temperatura di 
+ 40° + 2°C e dieci ad una temperatura di — WC + 2°C. 
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4.3.3.2. L'altezza di caduta per le diverse categorie di spessore e lu massa dei frammenti staccati sono indicate nella tabella seguente: 


Spessore della Massa massima 


autorizzata 
Provera di frammenti 
mm 4 


(*) Per l'altezza di caduta è ammessa una tolleranza di + 25 mm/— 0. 


434. interpretazione dei risultati. 

4.3.4.k. Si considera che sia positiva se si verificano le condizioni seguenti: 
— la sfera non attraversa la provetta, 
— la provetta non si spacca in più pezzi, 


— l'intercalare non si strappa, il peso dei frammenti staccati dal lato del vetro opposto al punto di impatto non supera gli opportuni 
valori indicati al punto 4.3.3.2. 


4.3.4.2. Si considera che una serie di provette presentata per omologazione sia soddisfacente dal punto di vista della prova con la sfera di 227 g 
se si verifica una delle condizioni seguenti: 

4.34.21. almeno otto’ prove effettuate a ciascuna delle temperature di prova hanno dato risultato positivo; 

4.34.22. piu di duc prove a ognuna delle temperature di prova hanno dato risultato negativo, una successiva serie di prove effettuate su una 


nuova serie di provette ha dato risultati positivi. 


5. PROVA DI RESISTENZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI 
5.1. Prova di resistenza all'abrasione. 
5.1, Indici di difficoltà e metodo di prova. 


Si applicano le prescrizioni del punto 4 del capo Ill C, e la prova prosegue per 1.000 cicli. 


5.1.2. Interpretazione dei risultati. 


Si considera che il vetro di sicurezza sia soddisfacente dal punto di vista della resistenza all'abrasione se la diffusione luminosa dovuta 
all'abrasione della provetta non è superiore al 2%. 


52. Prova di resistenza all’alta temperatura. 
Si applicano le prescrizioni del punto 5 del capo Ii C, 


53. Prova di resistenza alle radiazioni. 


5.3.k. Disposizioni generali. 


Questa prova viene eseguita soltanto se il laboratorio lo ritiene utile in base alle informazioni di cui dispone sull’intercalare. 
53.2. Si applicano le disposizioni del punto 6 del capo III C. 


5A. Prova di resistenza all’amidità. 
Si applicano le prescrizioni del punto 7 del capo HI C. 


6. QUALITÀ OTTICHE 


Le prescrizioni del punto 9 del capo HI C, concernenti le qualità ottiche, sì applicano a qualsiasi tipo di parabrezza. 
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Caro HI G 
VETRI STRATIFICATI DIVERSI DAI PARABREZZA (1) 


DEFINIZIONE DEL TIPO 


Si considera che i vetri stratificati diversi dai parabrezza appartengano a tipi diversi se differiscono per almeno una delle 
caratteristiche principali o secondarie seguenti. 


Le caratteristiche principali sono le seguenti: 
i marchio di fabbrica o commerciale; 


categoria di spessore del vetro nel quale è compreso lo spessore nominale «e», con una tolleranza di fabbricazione di più o meno 
0,2 n mm, dove «n» è il numero delle lastre di vetro: 


— Categoria |: e < 5,5 mm, 

— Categoria HI: 5,5 mm < e < 5,5 mm, 

— Categoria II: 6,5 mm < e; 

lo spessore nominale dell’intercalare o degli intercalari; 

la natura e il tipo dell'intercalare o degli intercalari, ad esempio, PVB o altro intercalare di materia plastica; 
qualsiasi trattamento speciale a cui può essere stata sottoposta una delle lastre di vetro. 

Le caratteristiche secondarie sono le seguenti: 

la natura del materiale (cristallo levigato, cristallo flottato, vetro tirato); 

la colorazione dell’intercalare (incolore o colorato, totalmente o parzialmente); 


la colorazione del vetro (incolore o colorato). 


CONSIDERAZIONI GENERALI 

Per i vetri stratificati ordinari che non siano parabrezza, le prove sono cueguite su provette piane ricavate da vetri reali oppure 
fabbricate appositamente. In entrambi i casi le provette sono rigorosamente rappresentative, sotto tutti gli aspetti, dei vetri per la cui 
fabbricazione si chiede l'omologazione. 


Prima di ogni prova le provette di velro stratificato sono conservate per almeno 4 ore ad una temperatura di 23°C + 2°C. Le prove 
sono eseguite sulle provette non appena ritirate dal contenitore nei quale sono state conservate. 


Si considera che i vetri presentati per l'omologazione soddisfino le disposizioni del presente allegato se hanno la stessa composizione 
di un parabrezza già omologato conformemente alle disposizioni del capo III F o del capo III H oppure del capo HIT. 


PROVA DI COMPORTAMENTO ALL’URTO DELLA TESTA 

Indice di dillicoltà delle caratteristiche secondarie. 

Non interviene alcuna caratteristica secondaria. 

Numero di provette. 

Sono sottoposte alle prove sci provette piane di 1.100 mm x 500 mm (+ 25 mm/— 0). 
Metodo di prova. 

Il metodo applicato è quello descritto al punto 3 del capo MI C. 


L'altezza di caduta è di 1,50 m + 0 mm/— S (tale altezza di caduta è portata a 4m + 25mm/— 0 per i vetri utilizzati come 
parabrezza dì trattori), 


laterpretazione dei risultati. 

Si considera che la prova sia soddisfacente se si verificano le condizioni seguenti: 

la provetta cede e si spacca presentando numerose fessure circolari il cui centro è approssimativamente il punto d'impatto; 
l’intercalare può essere strappato ma la testa del manichino non deve passare attraverso; 

dall'intercalare non devono staccarsi grossi frammenti di vetro. 


Si considera che una serie di provette sottoposte alle prove sia soddisfacente dal punto di vista del comportamento all'urto della testa 
se sì verifica una delle condizioni seguenti: 


(1) Questo tipo di vetri stratificati può essere anche ubzzato per i parabrezza dei trattori 
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342.1. tutte le prove hanno dato risultato positivo; 
34,2,2, se una prova ha dato risultato negativo, una nuova serie dì prove effettuate su una nuova serie di provette ha dato risultati positivi. 
4. PROVA DI RESISTENZA MECCANICA, PROVA DI URTO DI UNA SFERA DA 227 g 
4.1. Indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie. 
Non interviene alcuna caratteristica secondaria, 
42, Numero di provette. 


Sono sottoposte alla prova quattro provette piane quadrate di 300 x 300 mm (+ 10 mm/—0). 
4.3. Metodo di prova. 
43.1. Il metodo utilizzato è quello descritto al punto 2.1 del capo IN C. 


4,32. L'altezza di caduta (dalla parte inferiore della sfera alla superficie superiore della provetta) è indicata nella tabella seguente, a seconda 
dello spessore nominale: 


Altezza della caduta 


5,5 mm < e < 6,5 mm 
6,6 mm <e 


4A. Interpretazione dei risultati, 
441. Si considera che la prova d'urto della sfera sia positiva se si verificano le condizioni seguenti: 
— la sfera non attraversa la provetta, 
«- la provetta non si spezza in più frammenti, 
«- la massa totale dei frammenti chc possono formarsi sul lato opposto al punto d’impatto non supera 15 g. 


44.2. Si considera che una serie di provette sottoposte alle prove sia soddisfacente dal punto di vista della resistenza meccanica se si verifica 
una delle condizioni seguenti: 

44.21. tutte le prove hanno dato risultato positivo; 

44,22. se due prove al massimo hanno dato risultato negativo, una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette ha dato 


msultati positivi. 


s. RESISTENZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI 
SI. Prova di resistenza all’abrasione. 
5.1.1. Indici di difficoltà e metodo di prova. 
Si applicano le prescrizioni del punto 4 del capo II C, e ia prova prosegue per 1.000 cicli. 
$.1.2. Inierpretazione dei risuliati. 


Si considera che il vetro di sicurezza sia soddisfacente dal punto di vista della resistenza all'abrasione se la diffusione luminosa dovuta 
all'abrasione della provetta non è superiore al 2%. 


52. Prova di resistenza all’alta teraperatura. 
Si applicano le prescrizioni del punto 5 del capo HI C. 
53. Prova di resistenza alle radiazioni. 
5.3.1. Disposizioni generali. 
Questa prova viene eseguita soltanto se il laboratorio lo ritiene utile in base alle informazioni di cui dispone sull’intercalare. 
5.3.2, Si applicano le prescrizioni del punto 6 del capo MI C. 
54, Prova di resistenza all’omidità. 
SAI. Si applicano le prescrizioni del punto 7 del capo III C. 
6. QUALITÀ OTTICHE 
6.1. Trasmissione huminosa. 


Ai vetri o alle parti di vetri situati in luoghi che rivestono un'importanza essenziale per la visione del conducente si applicano le 
prescrizioni concerment il coefficiente di trasmissione luminosa regolare figuranti al punto 9.1 del capo HI C. 
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Capo HI H 
PARABREZZA DI VETRO STRATIFICATO TRATTATO 


L. DEFINIZIONE DEL TIPO 


Si considera che i parabrezza di vetro stratificato trattato appartengano a tipi diversi se differiscono per almeno una delle seguenti 
caratteristiche principali o secondarie. 


1. Le caratteristiche principali sono le seguenti: 
111. il marchio di fabbrica o commerciale. 
1.1.2. la forma e le dimensioni. 


Per le prove riguardanti la frammentazione, le proprietà meccaniche e la resistenza alle condizioni ambientali si considera che i 
parabrezza di vetro stratificato trattato appartengano ad un unico gruppo. 


1.1.3. Il numero delle lastre di vetro. 

114. Lo spessore nominale «e» del parabrezza di vetro stratificato trattato, con una tolleranza di fabbricazione + 0,2 n mm rispetto al 
valore nominale, dove «n» è il numero delle lastre di vetro del parabrezza. 

11.5. Il trattamento speciale eventualmente subito da una o più lastre di vetro. 

1.1.6, Lo spessore nominale dello o degli intercalari. 

1.1.7. La natura e il tipo dello o degli intercaiari (per esempio PVR o altro intercalare di materia plastica). 

12. Le caratteristiche secondarie sone le seguenti: 

12.1. La natura del materiale (cristallo levigato, cristallo flottato, vetro tirato). 

1.2.2. La colorazione dello © degli intercalari (incolore o colorato, totalmente o parzialmente). 

12.3. La colorazione del vetro (incolore o colorato). 

1.24, L'incorporazione o meno di conduttori. 

1.2.5. L’incorporazione o meno di fasce oscuranti. 


CONSIDERAZIONI GENERALI 


2.1. Per i parabrezza di vetro stratificato trattato k prove, eccetto quelle relative al comportamento all'urto della testa sui parabrezza 
completo e alle qualità ottiche, sono effettuate in base a campioni e/o su provette piane specialmente concepite a tale scopo. Tuitavia 
provette devono essere sotto tutti gli aspetti rigorosamente rappresentative dei parabrezza prodotti in serie per i quali è chiesta 
’omologazione. 


2.2. Prima di ogni prova le provette o i campioni sono conservati per almeno quattro ore ad una temperatura. di 2°C t 2°C. Le prove 
sono effettuate il più rapidamente possibile non appena le provette o i campioni sono rititari dall'ambiente in cui si trovavano. 


3. PROVE PRESCRITTE 
I parabrezza di vetro stratificato trattato sono sottoposti: 
3.i, aîle prove prescritte dal capo III F pe 1 puabrezza stratificati ordinari, 
3.2. alla prova di frammentazione descritta in appresso al punto 4. 
4. PROVA DI FRAMMENTAZIONE 
4.i. Indice di difficoltà delle caratteristiche secondarie 


Indice di difficoltà 


Cristallo levigato 
Cristallo flottato 
Vetro tirato 


4.2. Numero delle provette o dei campioni. 
Sottoporre alla prova una provetta I 100 mm x 500 mm (+ 5 mm/=2) oppure un campione per ciascun punto d'impatto. 
43. Metodo di prova. 


Il metodo usato è quello descritto al punto 1 del capo IH C. 
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Punto/punti d'impatto. 
Il vetro deve essere colpito su ciascuna lastra trattata esterna al centro della provetta o del campione. 
Interpretazione dei risultati 


Si considera che per ciascun punto d'impatto la prova di frammentazione sia positiva se, nel rettangolo definito al punto 2.3.2. del 
capo 1JI D, ia superficie cumulata dei frammenti superiori o pari a 2 cm? è almeno il 15% della superficie del reltangolo. 


Nel caso di un campione: 


Il centro del rettangolo è situato in un cerchio di 10 cm di raggio con centro nella proiezione del punto di riferimento al punto 1.2. 
dell’allegato 3 «campo di visibilità» al D.P.R. 10 febbraio 1981, n, 212. 


Pet i trattori per cuì non è possibile determinare il punto di riferimento, la posizione della zona di visibilità deve essere indicata nel 
verbale di prova. 

Peri parabrezza che siano di altezza inferiore a 44 cmo il cui angolo di montaggio rispetto alla verticale sia inferiore a 15°, l'altezza del 
rettangolo di cui sopra può essere ridotta a 15 cm e la percentuale di visibilità deve essere pari al 10% della superficie del rettangoio 
corrispondente. 

Nel caso di una provetta, il centro del rettangolo è situato sull'asse maggiore della provetta a 450 mm da uno dei bordi. 


Si considera che la provetta o le provette oppure il campione o i campioni presentati per l'omologazione siano soddisfacenti dal punto 
di vista della frammentazione se si verifica una delle condizioni seguenti: 


la prova ha dato un risultato positivo per ciascun punto d'impatto, 


la prova è stata ripetuta su una nuova serie di quattro provette per ciascun punto d'impatto per cui ha inizialmente dato un risultato 
negativo e tutte e quattro le nuove prove, effettuate agli stessi punti, danno un risultato positivo. 
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Capo II I 
VETRO DI SICUREZZA MUNITO DI UNA SUPERFICIE DI MATERIA PLASTICA SULLA FACCIA INTERNA 


1 1 materiali per vetri di sicurezza quali definiti nei capi da III Da HI H, se rivestiti sulla faccia interna di uno strato di materia plastica, 
devono ioni conformi oltre che alle disposizioni dei rispettivi allegati anche alle seguenti: 


2. PROVA DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE 


2.1. Indici di difficoltà e metodo di prova. 
11 rivestimento di piastica deve essere sottoposto ad una prova conformemente alle-disposizioni del punto 4 del capo II C, per una 
durata di 100 cicli. 

2.2. Interpretazione dei risultati. 
Si considera che il rivestimento di plastica sia soddisfacente dal punto di vista della resistenza all'abrasione se la diffusione luminosa 
dovuta all'abrasione della provetta non supera il 4%. 


3. PROVA DI RESISTENZA ALL'UMIDITÀ 

3.1, Nel caso del vetro di sicurezza temperato munito di una superficie di plastica deve essere eseguita una prova di resistenza all'umidità. 
32. Si applicano le disposizioni del punto 7 del capo IH C. 

4. PROVA DI RESISTENZA ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA 


Si applicano le disposizioni det punto $ del capo Il C. 


$. PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO 
Si applicano ie disposizioni del punto 10 del capo IN C. 


6. PROVA DI RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI 
Si applicano le disposizioni del punto 1! dei capo NI C. 
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Caro III J 
PARABREZZA DI PLASTICA 


l DEFINIZIONI DEL TIPO 


Si considera che i parabrezza di piastica appartengano a tipi di versi se differiscono per almeno una delle seguenti caratteristiche 
principali 0 secondarie: 


1.1. Le caratteristiche principali seno le seguenti: 
101. Marchio di fabbrica 0 commerciale. 
1.1.2. La forma e le dimensioni. 


Ai fini delle prove di resistenza meccanica, di resistenza alle condizioni ambientali, di resistenza alle variazioni di temperatura e di 
resistenza agli agenti chimici si considera che i parabrezza di plastica siano parte integrante di un gruppo. 


1.1.3. Il numero dei fogli di plastica. 


1.1.4, Lo spessore nominale «e» del parabrezza, con una tolleranza di fabbricazione di + 0,2 mm. 

1.1.5. Lo spessore nominale della lastra di vetro. 

1.1.6. Lo spessore nominale del foglio o dei fogli di plastica che costituiscono l’intercalare o gli intercalan. 

11,7, La natura e il tipo del foglio o dei fogli di plastica che fungono da intercalare/i (ad esempio PVB valtro) e del foglio di plastica situato 
sul fato interno. 

1.1.8. Qualsiasi trattamento speciale eventualmente subito dal vetro. 

12. Le caratteristiche secondarie sono le seguenti: 

12.6, La natura del materiale (cristallo levigato, cristallo floltato, vetro tirato). 

12.2. La colorazione, totale o parziale, della o delle lastre di plastica (incolori o colorate). 

123, La colorazione del vetro (incolore o colorato). 

124. L'incorporazione o meno di conduttori. 

12.5. L'incorporazione o meno di fasce oscuranti. 

2. DISPOSIZIONI GENERALI 

2.1. Per i parabrezza di plastica le prove, eccetto quelle riguardanti il comportamento all'urto della testa (punto 3.2) e le qualità ottiche, 


sono effettuate su provette piane ricavate da parabrezza già esistenti oppure appositamente fabbricate. In entrambi i casi le provette 
sono, sotto tutti gli aspetti, rigorosamente rappresentative dei parabrezza prodotti in serie per i quali è chiesta l'omologazione. 


2.2. Prima di ogni prova le provette sono conservate per almeno qualtro ore ad una temperatura di 23°C + 2°C. Le prove sono effettuate 
tl più rapidamente possibile dopo che esse sono state ritirate dall'ambiente in cui erano conservate. 


3. PROVE DI COMPORTAMENTO ALL'URTO DELLA TESTA 
3.1. Indici di difficoltà delle caratieristiche sccondarie. 

Non interviene alcuna caratteristica secondaria. - 
3.2. Prova di comportamento all'urto della testa del parabrezza completo. 
3.2.1, Numero di provette. 


Saranno sottoposti alle prove quattro campioni della sene di quelli che hanno la più piccola superficie di sviluppo e quattro campioni 
della seric di quelli che hanno la più grande superficie dì sviluppo, scelti conformemente alle disposizioni del capo IM M. 


3.2.2. Metodo di prova. 

3.2.2.1. Il metodo utilizzato è quello descritto al punto 5.3.2. del capo MIC. 

3.2.2.2. L'altezza di caduta deve essere di 1,50 + 0 mm/-- S. 

3.2.3, Interpretazione dei risultati. 

3,2.3.1. Si considera che la prova sia positiva se si sono verificate le condizioni seguenti; 

3.2.3... La lastra di vetro si spezza presentando numerose fessure circolari il cui centro è approssimativamente il punto d'impatto; le fessure 


più vicine sono situate al massimo a 80 mm dal punto d'impatto. 


3.23.12. La lastra di vetro deve rimanere aderente all’intercalare di plastica. Sono ammessi uno o più scollamenti di larghezza inferiore a 4 mm, 
da entrambi i lati della fessura e all’esterno di un cerchio di diametro di 60 mm il cui centro è il punto d'impatto. 


3.2.3.1.3. È ammessa una lacerazione dell'intercalare lunga 35 mm dal fato dell'impatto. 
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3.2.3.2. Si considera che una serie di campioni presentati per l'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista del comportamento all’urio 
della testa se si verifica una delle due condizioni seguenti: 

3.23.21. tutte le prove hanno dato risultato positivo; 

3.2.3.2.2. se una prova ha dato risultato negativo, una nuova serie di prove effettuate su una serie di campioni ha dato risultati positivi. 

3.3. Prova di comportamento all'urto della testa su provette piane. 

3.3.1. Numero di provette. 
Sono sottoposte alle prove sci provette piane di 1100 mm x 500 mm (+ 5 mm/—2). 

3.3.2. Metodo di prova. 

3.3.2.1. Il metodo utilizzato è quello descritto al punto 3.3.ì. del capo III C. 

3.3.2.2. L'altezza di caduta è di 4 m + 25 mm/—0. 

3.33, Interpretazione dei risultati. 

3.3.3.1. Si considera che una prova sia positiva se si sono verificate le condizioni seguenti: 

I.3.3.L1. la lastra di vetro cede e si spezza presentando numerose fessure circolari il cui centro è approssimativamente il punto d’impatto; 


3.3.3.1.2 sono ammessi strappi dell’intercalare ma la testa del manichino non deve poter passare attraverso; 
3,3.3.1.3. dall'intercalare non deve staccarsi alcun grosso frammento di vetro. 


3.3.3.2. Si considera che una serie di provette presentate all'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista del comportamento all'urto 
della testa se si verifica una delle due condizioni seguenti: 


3.3.3.2.1. tutte le prove hanno dato esito positivo; 


3.3.3.2.2. se una prova ha dato esito negativo, una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette dà risultati positivi. 


PROVA DI RESISTENZA MECCANICA 


4.1. Indici di difficoltà, metode di prova € interpretazione dei risultati. 
Si applicano le disposizioni del punto 4 del capo Ill F. 


42 Tuttavia non si applica la terza condizione di cui al punto 4.3.4.1. del capo INI F. 
$. PROVA Di RESISTENZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI 
5.1. Prova di resistenza all'abrasione. 
5.1.1, Prova di resistenza all'abrasione sulla faccia esterna. 
3.1.1.1. Si applicano le disposizioni del punto 5.1. del capo Ill F. 
5.1.2, Prova di resistenza all'abrasione sulla faccia interna. 
5.1.2.1. Si applicano ie disposizioni del punto 2 dei capo Îlli |. 
52. Prova di resistenza ad alta temperatura. 
Si applicano le disposizioni dei punto 5 del capo HI C. 
5.3. Prova di resistenza alle radiazioni. 
Si applicano le disposizioni del punto 6 del capo lil C. 
54. Prove di resistenza all'umidità. 
Si applicano le disposizioni del punto 7 del capo Ill C. 
5.5. Prova di resistenza alle variazioni di temperatura. 


Si applicano le disposizioni del punto 8 del capo It C. 


6. QUALITÀ OTTICHE 
A ciascun dipo di parabrezza si applicano le prescrizioni concernenti le qualità ottiche di cui al punto 9 del capo Ill C. 


7. PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO 
Si applicano le disposizioni del punto 10 del capo ili C. 


8. PROVA DI RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI 
Si applicano le disposizioni del punto 11 del capo III C. 
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Caro HI K 
VETRI DI PLASTICA DIVERSI DAI PARABREZZA (') 


DEFINIZIONI DEL TIPO 


I vetri di plastica diversi dai parabrezza si considerano come appartenenti a tipi diversi se differiscono per almeno una delie seguenti 
caratteristiche principali o secondarie: 


Le caratteristiche principali sono le seguenti: 

marchio di fabbrica 0 commerciale; 

categoria di spessore nella quale è compreso lo spessore nominale «e», essendo ammessa una tolleranza di fabbricazione di + 0,2 mm: 
— Categoria I e < 3,5 mm, 

— Categoria Il: 3,5 mm < e « 4,5 mm, 

— Categoria IN: 4,5 mm < e; 

spessore nominale del foglio o dei fogli di plastica che fungono da intercalare: 

spessore nominale del vetro; 


tipo del foglio o dei fogli di plastica che fungono da intercalare o da intercalari (ad esempio, PVB o altra materia plastica) e del foglio 
di plastica situato sulla superficie interna; 


qualsiasi trattamento speciale al quale può essere stata sottoposta la iastra di vetro. 
Le caratteristiche secondarie sono le seguenti: 

natura del malcriale (cristallo levigato, cristallo flottato, vetro tirato); 

colorazione, totale o parziale, di tutti i fogli di plastica (incolori 0 colorati); 


colorazione del vetro {incolore 0 colorato). 


DISPOSIZIONI GENERALI 

Per i vetri di plastica diversi dai parabrezza le prove sono eseguite su provette piane ricavate da vetri normali o appositamente 
fabbricate. In entrambi i casi le provette sono rigorosamente rappresentative, sotto tutti gli aspetti, dei vetri per la cui fabbricazione è 
chiesta l'omologazione. 


Prima di ogni prova le provette di vetro di plastica sono conservate per almeno quatiro ore ad una temperatura di 23°C + 2°C. Le 
prove sono eseguite non appena lc provette sono ritirate dall'ambiente in cui sono, state conservate. 


Si considera che il vetro presentato all'omologazione sia conforme alle disposizioni del presente allegato se ha la stessa composizione 
di un parabrezza già omologato conformemente alle disposizioni del capo INI J. 


PROVE DI RESISTENZA ALL’URTO DELLA TESTA 


indici di difficoltà delle caratteristiche secondarie: 
Non interviene alcuna caratteristica secondaria. 


Numero di provette. 

Sono sottoposte alle prove sci provette piane di 1.100 mm x 500 mm (+ S mm/—2). 
Metodo di prova. 

Il metodo utilizzato è quello descritto al punto 3 del capo III C. 


L'altezza di caduta è di 1,50 m + 0 mm/-- 5 {Questa altezza di caduta è portata a 4 m + 21 mm/— 0 peri vetri utilizzati come 
parabrezza del trattore). 


Interpretazione dei risultati. 

Si considera che la prova sia positiva sc sono verificate le condizioni seguenti: 

la tastra di vetro si spezza presentando numerose fessure; 

sono ammessi strappi dell'intercalare ma la testa del manichino non deve poter passare attraverso; 


dall’intercalare non deve staccarsi alcun grosso frammento di vetro. 


(1) Questo tipo di vetro di plasuca puo essere anche utilizzato per 1 parabrezza der iratton. 
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34,2, Si considera che una serie di provette presentata all'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista del comportamento all’urto 
della testa se si verifica una delle due condizioni seguenti: 

3.4.2.1. tutte le prove hanno dato esito positivo; 

3.4.2,2, se una prova ha dato csito negativo, una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette dà risultati positivi. 

4. PROVA DI RESISTENZA MECCANICA — PROVA D'URTO DI UNA SFERA DI 227 g 

4.1. Si applicano le disposizioni del punto 4 del capo ITI G fatta salva la tabella del punto 4.3.2. la quale deve essere sostituita dalla tabella 
seguente: 


Spessore nominale Altezza di caduta 


e<i3smm 
3,5 mm < e < 4,5 mm + 25 mm/—- 0 
e < 4,5 mm 
4.2. Tuttavia la prescrizione del terzo trattino del punto 4.4.1. del capo HI G è senza effetto. 
3. RESISTENZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI 
SA. Prava di sheasione. 
5.1.1. Prova di abrasione sulla superficie esterna. 


$i applicano ie prescrizioni del punio S.i. dei cupo II G. 
5.12. Prova di abrasione sulla superficie interna. 

Si applicano le prescrizioni dei punto 2.1. del capo Ill I. 
$,2. Prova di resistenza all'alta temperatura. 

Si applicano te prescrizioni del punto 5 del capo Ill C. 
5.3. Prova di resistenza nlle radiazioni. 

Si applicano le prescrizoni del punto 6 del capo Il C. 
54 Prova di resistenza all'umidità. 

Si applicano le prescrizioni del punto 7 del capo III C. 
5.5. Prova di resistenza alle variazioni di temperatura. 


Si applicano le prescrizioni del punto 8 del capo Ill C. 


6. QUALITÀ OTTICHE 


Ai vetri o alle parti dei vetri situati in luoghi che rivestono un’imporianza essenziale per ia visibilità del conducente si applicano le 
prescrizioni dei punto 9.i. del capo III C concernenti ii coefficiente di lrasmissione luminosa regolare. 


7. PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO 
Si applicano le prescrizioni del punto 10 del capo IIl C. 


8. PROVA DI RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI 


Si applicano le prescrizioni del paragrafo 11 del capo Ill C. 
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Caro HI L 
DOPPI VETRI 


DEFINIZIONI DEL TIPO 


Si considera che i doppi vetri appartengano a tipi diversi se differiscono per almeno una delle seguenti caratteristiche principali o 
secondarie: 


Le caratteristiche principali sono: 

marchio di fabbrica 0 commerciale; 

composzione del doppio vetro (simmetrica, asimmetrica); 

tipo di ciascuno dei vetri componenti quale definito al punto 1 dei capi HI E, HI G, o IK; 

spessore nominale dello spazio tra i due vetri; 

tipo di sigillatura (organica, vetro/vetro o vetro/metallo). 

Le caratteristiche secondarie sono: 

le caratteristiche secondarie di ciascuno dei vetri componenti quali definite al punto 1.2. dei capi III E, HI G o IIK. 


DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 


Ciascun vetro componente il doppio vetro deve essere omologato oppure conforme ai requisiti dell'allegato che gli è applicabile 
(allegato III E, HI G o MEK). 


Si considera che le prove eseguite su doppi vetri con uno spessore nominale dello spazio «e» siano applicabili a tutti i doppi vetri che 
presentano le stesss caratteristiche ed uno spessore nominale dello spazio «e» + 3mm. il richiedente può tuttavia presentare per 
l'omologazione il campione che comporta il minimo ed il massimo spazio. 


Nel caso di doppi vetri che hanno almeno un vetro stratificato o un vetro di plastica, e provette sono conservate prima della prova per 
almeno quattro ore ad una temperatura di 23°C + 2°C. Le prove sono eseguite non appena le provette sono state ritirate 
dall'ambiente in cui sono state conservate. 


PROVA DI COMPORTAMENTO ALL'URTO DELLA TESTA 
Indice di difficoltà delle caratteristiche secondarie. 
Non interviene alcuna caratteristica sccondaria. 


Numero di provette. 
Sono sottoposte alla prova sci provette da 1.100 x 500 mm (+ 5 mm/— 22) per ciascuna categoria di spessore dei vetri componenti e 
per ciascuno spessore dello spazio quale definito al precedente punto 1.1.4. 


Metodo di prova. 

Il metodo utilizzato è quello descritto al punto 3 del capo III C. 

L'altezza di caduta è di 1,50 m + 0 mm/—5. 

Se si tratta di un doppio vetro asimmetrico si eseguono tre prove da un lato e tre prove dall’altro. 
Interpretazione dei risultati. 

Doppio vetro costituito da doppi vetri a tempera uniforme: 

Si considera che la prova sia positiva se si spezzano entrambi gli clementi.- 

Doppio vetro costituito da due vetri stratificati diversi dal parabrezza: 

Si considera che la prova sia positiva se si verificano le condizioni seguenti: 


1 due elementi della provetta cedono e si spaccano presentando numerose fessure circolari con centro approssimativamente nel punto 
d’impatto; 


sono ammesse eventuali lacerazioni dell’intercalare (o degli intercalari) ma la testa del manichino non deve poter passare attraverso; 
dall'intercalare non devpono staccarsi grossi frammenti di vetro. 

Doppio vetro costituito da un vetro a tempera uniforme e da un vetro stratificato o di plastica diverso dal parabrezza: 

Si considera che ia prova sia positiva quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: 

tl vetro temperato si spezza; 


il vetro stratificato o di plastica cede e si spezza presentando numerose fessure circolari con centro approssimativamente nel punto 
d'impatto; 


l’intercalare (o gli intercalari) può (possono) essere lacerato(ì) ma la testa del manichino non deve passare attraverso; 
dall'intercalare non devono staccarsi grossi frammenti di vetro. 
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344. Si considera che una serie di provette presentate per l'omologazione sia soddisfacente dal punto di vista del comportamento all'urto 
della testa se sì verifica una delle due condizioni seguenti: 

344.1. tutte le prove hanno dato risultato positivo; 

344.2. se una prova ha dato risultato negativo, una nuova serie di prove effettuate su una nuova serie di provette ha dato risultati positivi. 

4. QUALITÀ OTTICHE 


Ai rara o alle parti di doppi vetri situati in luoghi che rivestono un'importanza essenziale per la visibilità del conducente si 
applicano le prescrizioni concernenti la trasmissione luminosa di cui al punto 9.1 del capo IH C. 
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Caro II M 
RAGGRUPPAMENTO DEI PARABREZZA PER LE PROVE DI OMOLOGAZIONE 


Gli clementi presi in considerazione sono: 

superficie sviluppata del parabrezza, 

altezza dei segmento, 

curvatura, 

Un gruppo è costituito da una categoria di spessore. 

La classificazione si esegue per ordine crescente delle superfici di sviluppo. 

Saranno scelti i cinque parabrezza più grandi e i cinque più piccoli con altribuzione del punteggio seguente: 


1 al più grande 1 al più piccolo 

2 a quello immediatamente inferiore a L 2 & quello immediatamente superiore a 1 
3 a quello immediatamente inferiore a 2 3 a quello immediatamente superiore a 2 
4 a quello immediatamente inferiore a 3 4 a quello immediatamente superiore 2 3 
5 a quello immediatamente inferiore a 4 5 a quello immediatamente superiore a 4 


N punteggio assegnato per le altezze del segmento è il seguente per ciascuna delle due serie di cui al punto 3: 
1 all'altezza massima del segmento, 

2 all'altezza immediatamente inferiore, 

3 all'altezza immediatamente inferiore al valore precedeate, ecc. 

Il punteggio assegnato per i raggi di curvatura è il seguente per ciascuna delle due serie definite al punto 3: 


1 al raggio di curvatura più piccolo, 
2 al raggio immediatamente superiore, 
3 al sio immediatamente superiore al raggio precedente, ecc. 


I punteggi assegnati vengono sommati per ciascun parabrezza costituente le due serie definite al punto 3. 

Sono sottoposti alle prove complete di cui al capo HI D, 111 F, 11} H, HI Fo 5113, il parabrezza tra i cinque più grandi e quello tra 1 
cinque più piccoli che presentano il totale più basso. 

Gli altri parabrezza della stessa serie sono sottoposti a prove ai fini del controllo delle qualità ottiche di cui al punto 9 del capo Ill C. 
pae resa enni drei pull prep tri presentano importanti differenze relativamente alla forma 
e/o al raggio di curvatura rispetto ai casi estremi del erppO ana alora il servizio tecnico che procede a queste prove ritenga che 
detti parametri possano avere gravi effetti negativi. 


| timiti del gruppo sono fissati in funzione delle superfici di sviluppo dei parabrezza. Se un parabrezza sottoposto alla procedura di 
omologazione per un tipo determinato presenta una superficie di sviluppo che non corrisponde ai limiti fissati e/o un'altezza di 
segmento notevolmente maggiore, oppure un raggio di curvatura notevolmente più piccolo, esso deve essere considerato come 
appartenente ad un nuovo tipo e sottoposto a prove complementari se il servizio tecnico lo ritiene necessario sotto l'aspetto tecnico 
tenuto conto delle informazioni di cui dispone in merito al prodotto ed al materiale utilizzati. 


Nel caso in cui il titolare di un'omologazione in una categoria di spessore già omologata intenda fabbricare successivamente un altro 
modello di parabrezza: 


s: verifica se esso può essere incluso nei cinque più grandi 0 nei cinque più piccoli scelti per l'ontologazione del gruppo considerato; 
l'assegnazione dei valori sarà rifatta con il procedimento definito ai punti 3, 4 e 5; 

se la somma dei valori assegnati al parabrezza scincorporato nei cinque più grandi o nei cinque più piccoli: 

è inferiore, si procederà alle prove seguenti: 

Per i parabrezza di vetro temperato: 

frammentazione, 

comportamento all'urto della testa, 

distorsione ottica, 

separazione dell'immagine secondaria, 

trasmissione luminosa. 

Per i parabrezza di velro stratificato ordinario o di vetro-plastica: 

comportamento all'urto della testa, 

distorsione ottica, 

separazione dell'immagine secondaria, 

trasmissione luminosa, 

Per i parabrezza di vetro stratificato, le prove prescrilto ai punti 9.3.6.1.I., 9.3.1.1.2. e 9.3.1.2. 

Per i parabrezza rivestiti di plastica, secondo i casi, le prove prescritte al punto 9.3.L.L. o 9.3.1.2, 

In caso contrario, si procederà soltanto alle prove previste per verificare le qualità ottiche definite al punto 9 det capo III C. 
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Caro HI N 


Figura } 
Determinazione dell'altezza del segmento «h» 


Nel vetro a curvatura semplice, l'altezza dei segmento sarà uguale a: hh, massimo. 
Nel caso del vetro a doppia curvatura, l'altezza del segmento anrà uguale a:h, + f, missimo. 
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Larpherza 


toaasinia: S cune 
a) 


Larghezza minima: 7 cm Larghezza massima: $ cm 


b) 


Figura 2 
Punti d'impatto prescritti per i parabrezza 
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3 a) Vetro piano 


3 c) Verro bombato 


Figure 3 a}. 3b}) e Ec) 
Punti d'impatto prescritti per i vetri a tempera uciforme 
1 punti 2 indicati nelle figure 3 a), 3 b) c 3 c) costituiscono alcuni esempi della localizzazione del punto 2 prescritto nel.punto 2.5. del capo IN E. 


0 


16-1-1992 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 12 


Caro Ii O 
CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 


[A DEFINIZIONI 
Ai sensi del presente allegato, si intende per: 
LI. tipo di prodotto, tutti i vetri con le stesse caratteristiche principali; 
1.2. categoria di spessore, tutti i vetri i cui diversi componenti abbiano lo stesso spessore eniro k tolleranze consentite; 
1.3. unità di produzione, l'insieme di mezzi di produzione di uno o più tipi di vetri installati in uno stesso luogo geografico; essa può 
comprendere varie linee di produzione; 
LA. turno, vn periodo di produzione della stessa linea di produzione per la durata giornaliera del lavoro; 
1.5, campagna di produzione, un periodo continuo di fabbricazione dello stesso tipo di prodotto sulla stessa linea di produzione; 
16. Ps, il numero di vetri dello stesso tipo di prodotto fabbricato dallo stesso turno; 
1.7. Pr, il numero di vetri dello stesso tipo di prodotto fabbricato nel corso di una campagna di produzione. 
2 PROVE 
I vetri sono sottoposti alle prove seguenti: 
21. Parabrezza di vetro temperato. 
24.t. Prova di frammentazione conformemente alle disposizioni del punto 2 del capo HI D, 
2,12. Misurazione della trasmissione luminosa conformemente alle prescrizioni del punto 9.1 del capo IH C. 
2.1.3. Prova di distorsione ottica conformemente alle prescrizioni del punto 9.2 del capo HI C. 
21.4. Prova di separazione dell'immagine socondaria conformemente alle prescrizioni del punto 9.3 del capo Ill C. 
2.2. Vetri a tempera uniforme. 
22.1. Prova di frammentazione conformemente alle prescrizioni del punto 2. del capo NI E, 
2.2.2, Misurazione della trasmissione luminosa conformemente alle prescrizioni del punto 9.1 del capo HI C. 
2.2.3. Per i vetri utilizzati quali parabrezza: 
22,31. Prova di distorsione ottica conformemente alle prescrizioni del punto 9.2 del capo HI C. 
2.2.3,2. Prova di scparazione dell'immagine secondaria conformemente alle prescrizioni del punto 9.3 del capo HI C. 
2.3. Parabrezza di vetro stratificato ordiaario © parabrezza di vetro-piastica. 
23.1. Prova di compottamento all'urto della testa conformemente alle prescrizioni del punto 3 del capo MIF. 
23.2, Prova con sfera di 2.260 g conformemente alle prescrizioni del punto 4.2 del capo HI F e del punto 2 del capo IIC. 
2.3.3. Prova di resistenza all'alta temperatura conformemente alle prescrizioni del punto 5 del capo IIC. 
2.3.4. Misurazione della trasmissione luminosa conformemente alle prescrizioni del punto 9.1 del capo HI C. 
2.3.5. Prova di distorsione ottica conformemente alle prescrizioni del punto 9.2 del capo III C. 
2.3.6. Prova di separazione dell'immagine secondaria conformemente alle prescrizioni del punto 9.3 del capo HI C. 
2.3.7. Soltanto per è parabrezza di vetro-piastica: 
2.3.7.1. Prova di resistenza all'abrasione conformemente alle prescrizioni del punito 2.1 del capo IMI. 
2.3.7.2. Prova di resistenza all'umidità conformemente alle prescrizioni del punto 3 del capo MII. 
231.3. Prova di resistenza agli agenti chimici conformemente alle prescrizioni del paragrafo Il del capo IIC. 
24, Vetri stratificati ordinari e di plastica diversi dai parabrezza. 
24.1. Prova d'urio con sfera di 227 g conformemente alle prescrizioni del punto 4 del capo III G. 
242, Prove di resistenza all'alta temperatura conformemente alle prescrizioni del punto 5 del capo INC. 
243. Misurazione della trasmissione luminosa conformemente alle prescrizioni del punto 9.1 del capo IIC. 
244, Unicamente per i vetri di plastica: 
244.1. Prova di resistenza all'abrasione conformemente alle prescrizioni del punto 2,1 del capo HIl I, 
244.2. Prova di resistenza all'umidità conformemente alle prescrizioni del punto 3 del capo HI1. 
2.44.3. Prova di resistenza agli agenti chimici conformemente alle prescrizioni del punto 11 del capo NL C. 


34.55. 
3.1.1.6. 
2.12. 


3.2. 
3.2.1. 


Le precedenti condizioni sono considerate soddisfatte se fe rispettive prove sono state eseguite su un parabrezza avente ia stessa 
composizione. 
Parabrezza di vetro stratificato trattato. 


Oltre alle prove previste al precedente punto 2.3 del presente allegato, si esegue una prova di frammentazione conformemente alle 
prescrizioni del punto 4 del capo I] H. 


Vetri rivestiti di materia plastica. 

Oltre alle prove previste ai vari punti del presente allegato, si eseguono le prove seguenti: 

Prova di resistenza all'abrasione conformemente alle prescrizioni del punto 2.1 del capo III I. 
Prova di resistenza all'umidità conformemente alle prescrizioni del punto 3 dei capo III 

Prova di resistenza agli agenti chimici conformemente alle prescrizioni del punto 11 del capo III C. 
Doppi vetri. 


Si eseguono le prove previste dal presente allegato per ciascuno dei vetri componenti il doppio vetro con la stessa frequenza c gli stessi 
requisiti, 


FREQUENZA E RISULTATI DELLE PROVE 
Frammentazione. 
Prove 


Si esegue una serie iniziale di prove comprendenti una rottura in ciascun punto d'impatto prescritto dalla presente direttiva con 
registrazioni fotografiche all’inizio della produzione di ogni nuovo tipo di vetro per determinare il punto di rottura più grave. 


Tuttavia, per i parabrezza di vetro temperato, questa serie iniziale di prove è eseguita soltanto se la produzione annua di vetri di 
questo tipo supera le 200 unità. 


Durante la campagna di produzione, la prova di controllo è eseguita al punto di rottura definito al punto 3.1.i.1. 
Una prova di controllo deve essere eseguita all’inizio di ogni campagna di produzione o dopo una modifica della colorazione. 
Nel corso della campagna di produzione le prove di controllo devono essere eseguite con la frequenza minima seguente: 


- Ps « 200: uno per campagna — Pr «€ 500: uno per turno 
di produzione 
Ps 


> 200: un pria —- Pr > 500: due per tumo 
(CI 


ro ore di produzione 


Alla fine della campagna di produzione deve essere eseguita una prova di controllo su uno degli ultimi vetri fabbricati, 
Se Pr < 20, deve essere eseguita un'unica prova di frammentazione per campagna di produzione. 

Risultati. 

Tutti i risultati devono essere registrati, compresi i risultati per cui non sono state effettuate prove fotografiche. 


Inoltre si esegue una prova fotografica per contatto per ogni tumo.tranne il-caso in cui Pr < 500, nei qusit caso si esegue una sola 
prova fotografica per contatto per ogni.campagna di produzione. 


Comportamento all'arte della testa. 

Prove. 

Il controllo viene eseguito su un prelievo corrispondente almeno allo 0,5% della produzione giornaliera di parabrezza stratificati di 
una linea di produzione, con un massimo di 15 parabrezza ni giorno. 


La-scclta dei campioni deve essere ‘rappresentativa della produzione dei vari tipi di parabrezza. 
M1 concerto con Î servizio ammininraivo, queste prove possono essere sostituite dalla prova con afera di 2.00 g (vedi punto 3.3). in 
pune aes devono quela gala pere comportamento all’urio della testa su almeno due campioni per categoria di spessore 


all'anno 
Risultati. 

Tutti i risultati devono essere registrati. 

Urta di una sfera di 2.260 g. 

Prove. 

Il controllo è eseguito almeno una volta al mese per categoria di spessore. 
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3.6. 
3.6.1. 


37. 
3.7.1. 


3.7.2. 


3.8. 
3.8.1. 


3:82. 


3.9. 
39.1. 


3.9.2. 


3.10. 


3.10.1. 


3.40,2. 


Risultati. 

Tutti i risultati devono essere registrati. 
Urto di una sfera di 227 E. 

Prove. 


na provette sono ricavate dai campioni. Per ragioni pratiche le prove possono però essere eseguite su prodotti finiti o su una parte di 
tti prodotti. 


11 controllo è eseguito su un prelievo corrispondente almeno allo 0,5% del turno di produzione, con un massimo di [0 campioni ul 
giorno. 


Risultati. 

Tuttì ì risultati devono essere registrati. 
Alta temperatura. 

Prove. 


Le provette sono ricavate dai campioni. Per ragioni pratiche le prove possono però essere eseguite su prodotti finiti 0 su una parte di 
ceipradoi Questi ultimi sorto scelti in modo che tutti gli intercalari vengano sottoposti alia prova nella percentuale corrispondente 
oro utilizzazione. 


Il controllo è eseguito su almeno tre campioni della produzione giornaliera per colore di intercalare. 

Risultati, 

Tutti i risultati devono essere registrati. 

Trasmissione Fuminosa. 

Prove. 

Sono sottoposti a questa prova campioni rappresentativi di prodotti finiti colorati. 

Il controllo è eseguito almeno all’inizio di ogni campagna di produzione se una modifica delle caratteristiche del vetro influisce sui 
risultati della prova. 


Non sono sottoposti a questo esame i vetri la cui trasmissione luminosa regolare, misurata al momento dell’omologazione del tipo, è 
pan o supenore all'80% nel caso dei parabrezza e al 75% nei casi dei vetri diversi dai parabrezza, né i vetri della categoria V. 


Mac dei vetri temperati il fornitore può presentare un certificato che attesti fa conformità alle precedenti prescrizioni in luogo 
prova. 


Risultati. 


I! valore delia trasmissione luminosa deve essere registrato. Per i parabrezza con fasce di ombra o di oscuramento si verifica inoltre, 
sulla scorta dei disegni di cui al punto 3,2.1.2.2,3, del capo IT A, che dette fasce si trovino fuori della zona ]. 


Distorsione ottica e separazione dell'immagine secondaria. 
Prove. 


Ogni parabrezza viene ispezionato per individuare eventuali difetti nell'aspetto. Con i metodi prescritti o con qualsiasi altro metodo 
che dia risultati analoghi, si eseguono inoltre misurazioni nelle varie zone di visibilità con la freiuenza minima seguente: 


se Ps « 200, un campione per ogni turno di produzione, 
se Ps > 200, due campioni per ogni turno di produzione, 


oppure l’i% dell'intera produzione; i campioni prelevati sono rappresentativi dell'intera produzione. 
Risultati. 

Tutti i risultati devono essere registrati. 

Resistenza all'abrasione. 

Prove. 


iaia pri pagaia prima areali esgriigi peoruadve papi ot sec gr negare een 
una volta al mese e per ogni tipo di materiale plastico di rivestimento ‘o di materiale che funge da in 


Risultati. 

La misura della diffusione luminosa deve essere registrata. 
Resistenza all'umidità. 

Prove. 


Sono sottoposti a questa prova soltanto i vetri ricoperti di materia plastica ed i vetri di 
almeno una volia al mese e per ogni tipo di materiale plastico di rivestimento o 


Risultati. 

Tutti i risultati devono essere registrati. 

Resistenza agli agenti chimici. 

Prove. 

Sono sottoposti a questa prova soltanto i vetri rivestiti di materia plastica od i vetri di plastica. Îl controllo'è eseguito almeno una volta 
al mese e per ogni tipo di materiale plastico di rivestimento 0 di materiale che funge da intercalare. 

Risultati. 

Tuiti i risultati devono essere registrati. 


È 
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MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dci Trasporti in concessione 


ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO CONCERNE IL PARABREZZA E 
GLI ALTRI VETRI 


Numero di omologazione CEE: ........rruesririrrererseresieerezzenrceenee«EESPONSIONE DUMETO! ..onoccrrrcerrrearirizercrerrerionienene 
I. Marca )ragione sociale) del irattore:.................rir RR ARIAS RACE COR PRIA 


2. Tipo e, eventualmente, denominazione commerciale del trattore:.............. 
Nome e indirizzo del COSIFUÙtOrE.................-....errrrrrrrnizaszesrsezinianisenezio rie instanieonezionzone» Sirene ne imma lana ila canina ninni 


Data del verbale rilasciato dul suddetto servizio tecnico: .... 
10. Numero del verbale rilasciato dal suddetto Servizio tecnico: ...............rrrrrerrrereerniorenizeone» CRRRA TIA AR pci lar 
11. L'omologazione CEF per quanto concerne il parabrezza e degli altri vetri è stata accordata/rifiutata (1). 
12. Luogo:......... RARE AI REIT PERI Galanti 
13. Data... RA PORRE A ERA Ralauradanissania sin ionieniirie 
14. Firmaz....... ze ORARIA TRAIETTORIE RIINA A SATO, 
15. Ala presente comunicazione è allegata la seguente documentazione tecnica con il numero di omologazione CEE succitato: 


Goria rire disegni quotati, 
susvressiosiveszisiensenieosezo—ezzo» SChit20 0 fotografia del parabrezza e degli altri vetri montati sulla cabina del trattore. 


Questi dati sono forniti alte autorità degli altri Stati membri su loro esplicita domanda. 


, 
16. Eventuali osservazioni:............................. ricer iezionieniz ene nioniene RR RAI AIA ii TAARIC ARI 


vererecccceseseniosee A 

PUFIOSROPDARISTACPICAPGPFAIPILAATTV DITO TITTI tirtttiaarrraiaransrsgarzaone puezzassaazesesnastazzonizastosi IPUETODILIVITIFS0I 202410024 00262 A OSO NAPAITZAna acc IAN ENIA SION TON N TTONIITT TIT ATIT LETTI Ii 
V02001000306 10000200003 A34I50C0IIINCAA NO NAZ IATA NAIITTNOITEIOTTTERITTT TITOLO SALI CTIAIENTIVI TI TIVI PTDICTIPPIA ICE TAIITAIIA CITTA TTTTONAIANT TANZI LTDTTOZVIIOIPPTIVITIOPEIZI TI VP ZITO MAI TO PASAI AAA ridire nasa naar nzanazan 
ULSTITTICICLAPICIAAITATOIIA AAT TIZI TTITIO PP PT VEPTIA A FANTI TEO VISITA COELI GTA PTTAIII ZII ttirninnponn tratte sverevevo NPRIICLTSALICO AIOP 0440 PROLE NAAZINATAAPA TATTO NE eiacancond ner arunen a ozrenn ora so tontonòtare 


emrrira goin mi 


43} Cancellare ta menzione inutile, 


2.6. 
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CAPO IV 


COLLEGAMENTI MECCANICI TRA TRATTORI £ VEICOLI RIMORCHIATI E CARICO VERTICALE 
AL PUNTO DI ACCOPPIAMENTO 


Definizioni 

Per «dispositivi meccanici diaccoppiamento tra traitore e veicolo rimorchiato» si intendono le unità tecniche che, installate sul 
trattore e sul rimorchio, consentono l’accoppiamento meccanico di questi due veicoli. 

Nel contesto delta presente direttiva si contemplano unicamente i dispositivi meccanici di accoppiamento installati sul trattore. 
Tra i vari tipi di dispositivi meccanici di accoppiamento per trattori, si possono distinguere in particolare: 

— gancio di traino a perno fc relativo spinotto o perno) (vedi figure | e 2 dell'appendice 1); 

—— gancio a uncino (vedi figura 3 dell'appendice 1): 

— barra oscillante (barra di traino) (vedi figura 4 dell’appendice 1). 

Per «tipi di collegamento meccanico tra trattori e veicoli rimorchiati» si intendono dispositivi che non presentano diversità essenziali 
in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti: 

natura del collegamento meccanico, 

occhioni di traino, 

forma esterna, dimensioni, funzionamento (automatico 0 non automatico), 

materiale, 

valore di «D», secondo fa definizione di cui all’appendice 2, per la prova effettuata secondo il metodo dinamico e la massa 
nmorchiabile quale definita all’appendice 3 per le prove prin gl secondo il metodo statico, nonché il carico verticale al punto di 


accoppiamento S; 


Per «centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento», s'intende il punto dell'asse del perno equidistante dalle ali nel 
caso del gancio a perno o della barra oscillante ad uncino ed il punto risultante dall'intersezione del piano di simmetria del gancio con 
la generatrice della parte concava di detto gancio a livello del contatto con l'occhione in posizione di trazione. 


Per «altezza dal suolo del dispositivo meccanico di accoppiamento (h}», s'intende la distanza tra il piano orizzontale passante per il 
centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento ed il piano orizzontale su cui poggiano le ruote del trattore. 


Per «sbalzo del dispositivo meccanico di accoppiamento (c)», s'intende la distanza tra il centro di riferimento del dispositivo 
meccanico di accoppiamento cd il pisno verticale che passa per l'asse delle ruote posteriori del trattore. 

Per «carico statico verticale ammesso S» si intende il carico trasmesso in condizioni statiche sul centro di riferimento 
dell'accoppiamento meccanico. 


Per «automatico» s'intende un dispositivo di accoppiamento che reagisce all'inserimento dell’occhione di traino chiudendosi e 
bloccandosi automaticamente senza'altri interventi o manovre, 


Per «interasse del trattore (1)», si intende fa distanza tra i piani verticali perpendicolari 4} piano longitudinale mediano del trattore che 
passa dagli assi del trattore, 


Per «peso sull'asse anteriore del trattore a vuoto (m.)», si intende la parte del peso a vuoto del irattore che, in condizioni statiche, è 
trasmessa al suolo dall'asse anteriore dei trattore. 


Prescrizioni generati 
1 dispositivi meccanici di accoppiamento possono essere automalici 0 non automatici. 


1 dispositivi meccanici di accoppiamento del trattore devono rispettare, per quanto riguarda dimensioni, robustezza € carico verticale 
al punto di accoppiamento, le prescrizioni di cui ai punti 3.1, 3.2 0 530 


1 dispositivi meccanici di accoppiamento devono essere concepiti e prodotti in modo che, in condizioni normali, siano in grado di 
funzionare ininterrottamente in modo soddisfacente e di mantenere Îe caratteristiche prescritte dalla presente direttiva. 


Tutti i singoli elementi dei dispositivi meccanici di accoppiamento devono essere fabbricati con materiali di qualità tale da resistere 
alte prove di cui al punto 3.2 ed avere caratteristiche di resistenza durevoli, 


Tutti i dispositivi di accoppiamento e di bloccaggio devono d cn gue inseriti e disinseriti con facilità, in condizioni normali di 
funzionamento non devono tuttavia potersi sbloccare 


Per i dispositivi di accoppiamento automatici, fa posizione di i FOO protetta mediante due dispositivi di sicurezza a 
Chiusura cinematica indipendenti. Questi dispositivi devono nondimeno poler essere disinserili mediante l'azionamento di un unico 
dispositivo. 


Deve essere garantita un’oscillazione orizzontale dell'occhione di almeno 60° da ambo i lati dell'asse longitudinale del dispositivo di 
accoppiamento non montato sul veicolo. È prescritta inoltre una mobilità verticale di 20° sia verso il basso sia verso l'alto (vedi anche 


appendice). 
Non è d'obbligo che gli angoli di oscillazione siano raggiunti contemporancamente. 


_ 93 — 


16-1-1992 


2.7. 


3.1. 


3.2, 
121. 


32.2. 


3.3. 
3.3.1. 
3,3.2. 
3.3.2.1. 


3.3.2.2. 


34. 


3.4.1 


Supplemento òrdinario alta GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12 
Il gancio a perno deve permettere una libertà di rotazione assiale dell'occhione di almeno MP verso destra 0 verso sinistra rispetto 
all'asse longitudinale dei dispositivo di accoppiamento, delta libertà deve essere contrastata mediante un momento di 30-150 Nm. 


ll gancio ad uncino deve permettere una libertà di rotazione assiale dell'occhione di almeno 20° verso destra 0 verso sinistra intorno 
all'asse Jongitudinale del gancio stesso. 


Prescrizioni particolari 
Dimensioni 


Le dimensioni dei dispositivi meccanici di accoppiamento del irattore devono essere conformi all'appendice i, figure da 1 a 4. Le 
dimensioni non indicate possono essere scelle liberamente. 


Robustezza 


Per verificarne fa robustezza, i dispositivi meccanici di accoppiamento vengono sottoposti ad una prova dinamica alle condizioni 
descritte nell'appendice 2, oppure ad una prova statica alle condizioni descritte nell’appendice 3. 


Questa prova non deve dar luogo a deformazioni, rotture o incrinature permanenti. 

Carico verticale statico sul punto di attacco (S} 

HI carico verticale statico massimo è fissato dai costruttore. Non deve però superare, in nessun caso, 3 tonnetlate, 
Condizioni di accettazione. 


Il carico verticale statico ammissibile non deve superare né il carico verticale massimo tecnicamente ammissibile raccomandato dal 
costruttore del trattore, né il carico verticale stabilito per il dispositivo di traino ai sensi dell’omologazione CEE. 


Devono essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2 dell'allegato IV al D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, fermo restando che non si 
deve superare il carico massimo ammissibile sull'asse posteriore, in funzione della resistenza dei pneumatici posteriori indicata dal 
costruttore. 


Altezza dul suolo del dispositivo di accoppiamento (hi) 
{vedi figura seguente) 


Massa di appesantimento 
sull'asse anteriore 


Fr 


Ogni trattore deve essere munito di un dispositivo di accoppiamento la cui altezza dal suolo deve corrispondere a una delle relazioni 


ta: 
b 330, (m, 02m)! Sc 
: 0,8 (0,8 m, + S) à 0,30,8m, +5) 


mn cui 
mi massa del trattore (vedi capo I, punto 1.6), 
my massa del trattore (vedi capo Î, punto 1.6) con massa di appesantimento sull'asse anteriore, 
my peso sull'asse anteriore del trattore a vuoto (vedi capo IV, punto 1.9), 
my peso sull'asse anteriore del trattore a vuoto (vedi capo IV, punto 1.9), 
È interasse del trattore (vedi capo IV, punto 1.8), 
e erica pelli emette: 
i riferimento i tivo meccanico di accoppi il pi i ’ 
Did A AT e) ppiamento e il piano verticale che passa dall'asse delle ruote 


Ms, 1, pesa 


42. 
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Domanda di omologazione CEE 


La domanda di omologazione CEE concernente il dispositivo di accoppiamento di un trattore deve essere presentata dal costruttore 
del dispositivo o dal suo mandatario. 


Per ogni tipo di dispositivo meccanico di accoppiamento. la domanda deve essere corredata dei documenti e dei dati seguenti: 


disegni in scala, in triplice copia, del dispositivo di accoppiamento. Nei disegni devono essere, in particolare, indicate în dettaglio 
fe dimensioni prescritie nonché le misure necessarie per la fissazione; 

— una descrizione sommaria del dispositivo di aggancio la qualke precisi soprattutto il tipo e il materiale utilizzato; 

— l'indicazione del valore D di cui all’appendice 2 al momento della prova dinamica ovvero il valore T (forza di trazione) di cui 
all'appendice 3 al momento delia prova statica, nonché il carico verticale al punto di accoppiamento S; 

— Un campione del dispositivo, ovvero più campioni, se richiesti dal servizio tecnico. 

Iscrizione 


Ogni dispositivo meccanico di accoppiamento, conforme al tipo per cui è stata rilasciata l'omologazione CEE, deve essere provvisto 
delle iscrizioni seguenti: 


marchio di fabbrica 0 commerciale; 
marchio di omologazione CEE, secondo il modello di cui all'appendice 4; 


In caso di verifica della resistenza, conformemente all'appendice 2 (prova dinamica): 
valore D ammissibile e carico verticale statico S; 


In caso di verifica della resistenza, conformemente all'appendice 3 {prova statica): 
massa rimorchiabile e carico verticale al punto di accoppiamento S. 


Le iscrizioni devono essere apposte in modo da risultare visibili, ben leggibili e indelebili. 
Norme per l'uso 
Ogni dispositivo meccanico di accoppiamento deve essere accompagnato da una notizia per l'uso a cura del costruttore. Il 


ro contenere tra l'altro il numero di omologazione CEE nonché i valori D o T, a seconda della prassi cui è stato sottoposto il 
positivo. 
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Appendice 1 
SCHEMI DI COLLEGAMENTI MECCANICI 


Pisano corizzamate 
di cui al punto 1.1 


Qecliiane sutatto 


Piane di riferi 
di cui al putto 1.4 


Figura 1 


Gancio di traino a perno - accoppiamento non astematico 
) L'altezza del gancio deve essere disponibile almeno su metà della larghezza. 
) I valori della mobilità angolare devono essere perlomeno raggiunti con gli occhioni disponibili. 
nominale massimo e minimo dello spinotto di accoppiamento. 
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AA hh 


Fiano orizzuntale di cui 
al presnter 1,3 


» Piano di riferimento di cui 
al punto 1.4 
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Gencio di traino ad uncino bero 


Piano nrizzuntale di 
cui al punto 4.1 


Tra i punti x e Y, nessuna parte del gancio di traino può oltrepassare il raggio r°. 


Figura 3 
Angolo di oscillazione di cui ai punti 2.8 e 29 


Conforme alla norma ISO 6489/11 — oltobre 1980 


Figura 4 
Barra oscillante 


Corrisponde alla norma ISO 6489/I 
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Appendice 2 
PROVA DINAMICA 


LL METODO Di PROVA 
La robustezza dell’accoppiamento meccanico deve essere verificata mediante sollecitazioni cicliche, effettuate al banco di prova. 


Viene qui di seguito descritto il metodo di prova da utilizzare per la prova a fatica alla quale deve essere sottoposto tutto il dispositivo 
meccanico, tale prova consiste a montare su un banco di prova ed a sottoporre a prova il dispositivo meccanico con tutte le parti 
necessarie alla sua fissazione. 


Le sollecitazioni cicliche devono essere possibilmente sinosoidali (movimenti alternativi e/o sinusoidali) con una frequenza in cicli in 
funzione del materiale. in questa fase non devono verificarsi incrinature o rotture. 

2 CRITERI DI PROVA 
La base di assunzione del carico è costituita dal vettore orizzontale nel senso dell'asse tongitudinale del veicolo e del vettore verticale. 


I vettori orizzontali trasversali rispetto all'asse longitudinate del veicolo e i relativi momenti di forza vengono trascurati, nella misura 
in cui nisultino di scarso significato. 


Il vettore orizzontale applicato nel senso dell'asse longitudinate del veicolo viene espresso mediante una forza di riferimento 
determinata matematicamente: il valore «Dy. 


Per l'accoppiamento meccanico vale la seguente formula: 


D= g My Mx 
M, + Mx 
dove: 
Mr = massa tecnica totale ammessa del trattore; 
Ma = massa tecnica totale ammessa del veicolo rimorchiato; 
8 = 981 m/s. 


Il vettore verticale perpendicolare ai suolo viene espresso mediante il carico verticale statico «S». 
I carichi tecnicamente ammissibili vengono indicati dal costruttore. 


3. SVOLGIMENTO DELLE PROVE 


3.1, Requisiti generali 


La forza dì prova viene applicata mediante il relativo occhione standard al dispositivo meccanico da sottoporre a prova secondo un 
angolo che risulta dalla relazione tra ia sollecitazione verticale di prova F, e la sollecitazione orizzontale F, in direzione da avanti in 
alto verso dietro in basso rispetio al piano longitudinale mediano. 


La sollecitazione di prova si applica al normale punto di contatto tra dispositivo meccanico c occhione. Il gioco tra dispositivo 
meccanico e occhione va ridotto al minimo possibile © mantenuto tale. 


In sostanza, la sollecitazione di prova viene applicata alternativamenteatiorno al punto zero. Durante la sollecitazione alternata il 
carico medio corrisponde a zero. 


Qualora, a motivo delia concezione tecnica del dispositivo meccanico (perascmpio, gioco eccessivo, gancio di traino) la prova con 
sollecitazioni alternate non risulti possibile, si può anche esercitare una sollecitazione in progressione continua, sia di trazione sia di 
compressione, applicando la maggiore delle due. 


Nella prova con sollecitazione in progressione continua, il carico di prova corrisponde al carico superiore (carica massimo), mentre il 
carico inferiore (carico minimo) è limitato al 5% del carico superiore. 


Nelle prove con sollecitazione alternata occorre provvedere affinché, mediante un'opporiuna sistemazione del campione da 
esaminare c oculata scelta del dispositivo di trasmissione della sollecitazione, non venga ad aggiungersi alcun ulteriore momento o 
vettore perpendicolare alla sollecitazione di prova prevista: il margine di errore angolare per il senso della forza al momento della 
prova di sollecitazione alternata non può essere superiore a + 1,5°: al momento della prova di sollecitazione in progressione continua 
l'angolo deve essere regolato in funzione del carico più elevato, 


La frequenza di prova non deve superare 30 Hz. 


Per le componenti d'acciaio o in lega d'acciaio il numero dei cicli è di 2 - 10%. La successiva prova di incrinamento si svolge secondo il 
procedimento dell’infilirazione cromatica o altra procedura equivalente. 


Non è necessario smontare durante la prova eventuali molloni e/o ammortizzatori che avvolgono fc parti del dispositivo, ma questi 
possono essere cambiati qualora durante la prova vengano sollecitati in modo non conforme al normale funzionamento (ad esempio 
effetto termico) e quindi danneggiati. Ii verbale di prova deve descrivere il comportamento prima, durante e dopo la prova. 


3.2. Sollecitazione di prova 
La sollecitazione di prova risulta geometric&mente dalle componenti orizzontale e verticale di prova, secondo la formula: 


F=/F.2+F,2 
oppure 


F, = + 0,6 > D in caso di prova con sollecitazione alternata, 

oppure 

F, = 1,0 > Din caso di prova con sollecitazione in progressione continua (spinta o trazione), 
F,eg-15-$ 

S = canto statico verticale (componente verticale rispetto al suolo). 
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Appendice 3 
GANCIO DI TRAINO 
METODO DI PROVA STATICA 


PRESCRIZIONI DI PROVA 

Generalità 

Sui pense di Wen previo controllo della caratteristiche costruttive, vengono effettuate prove statiche secondo le prescrizioni dei 
penti 1,2, 1,3 c 1,4. 

Preparazione delle prove 


Le prove devono essere eseguite su apposita macchina, con il gancio di traino e l'eventuale telaio di collegamento al corpo del trattore 
agricolo fissato ad una struttura rigida con gli stessi clementi utilizzati per il montaggio del gancio di traino sul trattore agricolo. 


Strumentazione di prova 

Gli strumenti per il rilevamento dei carichi applicati e degli spostamenti devono avere le seguenti precisioni: 
— carichi applicati + 50 daN, 

— spostamenti + 0,01 mm. 

Medalità di prova 


Il gancio deve essere soltoposto preventivamente ad un precarico di trazione non superiore al 15% del carico di prova di trazione 
descritto al punto 1.4.2. 


L’ ione di cui al punto 1.4.1 va ripetuta almeno due volte c va effettuata partendo da carico nullo aumentandolo gradualmente 
fino al valore riportato al punto 1.4.1 e diminuendo successivamente fino a 500 dal); il carico di assestamento deve essere mantenuto 
per almeno 60 s. 


Il rilievo dei dati per la determinazione del diagramma carichi-deformazione alla trazione, ovvero il grafico di detto diagramma 
fornito dalla scrivente accoppiata alla macchina di trazione, deve essere effettuato applicando solo carichi crescenti a partire da 500 
daN in corrispondenza del centro di riferimento del gancio di traino. 

Nessuna rottura deve avvenire per valori uguali od inferiori al carico di prova di trazione fissato pari a 1,5 volte il valore della massa 
nimorchiabile tecnicamente ammissibile; inoltre si deve verificare che il diagramma delle deformazioni in funzione dei carichi presenti 
andamento regolare, senza punti singolari, nell'intervallo tra 500 dall e 1/3 del carico massimo di trazione. 


1 rilievo della deformazione permanente va effettuato sul diagramma carichi-deformazioni in corrispondenza del carico di 500 daN 
dopo aver riportato a tale valore il carico di prova. 


I) valore della deformazione permanente rilevato non deve superare il 25% della deformazione elastica massima riscontrata. 
Prima della prova di cui al punto î.4.2, deve essere effettuata una prova consistente nell’applicare, in maniera gradualmente crescente 
in corrispondenza del centro di riferimento del gancio e a partire da un precarico di 500 dall, un carico verticale fissato a 3 volte il 
carico verticale massimo ammissibile indicato dal fabbricante. 

Durante la prova la deformazione del gancio: non deve superare il 10% della deformazione clastica massima riscontrata. 
La verifica si effettua dopo aver annullato il carico verticale od aver ripristinato il precarico di 500 daN. 
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Appetidice 4 


MARCHIO DI OMOLOGAZIONE 


H marchio di omologazione CEE consiste in: 
— un rettangolo nel cui interno è iscritta la lettera «e» minuscola, seguita dal numero 0 gruppo di icttere che contraddistingue lo Stato membro che 
ha rilasciato l'omologazione: 
1 per la Repubblica federale di Germania, 
2 per la Francia, 
3 per l'italia, 
4 per i Puesi Bassi, 
6 per il Belgio, 
9 per la Spagna, 
#1 per il Regno Unito, 
13 per il Lussemburgo, 
18 per ia Danimarca, 
IRL per l'Irlanda, 
EL per la Grecia, 
21 per il Portogallo; 


— tn una posizione qualsiasi al di sotto c in prossimità del rettangolo, un numero di omologazione CEE che corrisponde al numero della scheda di 
omologazione CEE del tipo di ivo meccanico in questione quanto riguarda ja sua robustezza nonché le sue dimensioni; 


— conlakttera DoST secondo la prova cui è stato sottoposto ii dispositivo meccanivo (prova dinamica D, prova statica ST) sopra il rettangolo che 
circonda la lettera «cn. 


Esempio di marchio di omologazione CEÈ 


+ D 


op 


ag9onmm 


Leggenda: 
Il dispositivo che reca il marchio di omolegazione CEE sopra raffigurato è un dispositivo cui è stata accordata una omologazione ia Germania 
(el) con il numero 388-563 e che È stato sottoposto ad una prova dinamica di resistenza {D). 
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MODELLÒ DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE 


MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Gencrale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione 


Indicazioni concernenti l'attribuzione, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione CEE o l'estensione dell'omologazione CEE di un tipo determinato di 
dispositivo meccanico (gancio di traino a perno, gancio di traino ad uncino, barra oscillante) per quanto riguarda la sua resistenza e le sue dimensioni 
e sl carico verticale al punto aggancio. 


arene verasssessoseonesasIare 


sun OStensione (*) 


srerecssttsoeonesiorere 


1. Marchio di fabbrica o commerciale: ..... 


4A RALICIATACAZDITA?A CARI NA NT LEZIONI ANO NALA NA AIA LALA NAL A Ara o tired 


2. Tipo di aggancio (gancio di traino a perno, gancio di traino ad uncino, barra oscillante) (?) 
3. Nomee indirizzo del fabbricante del dispositivo:..................errrrrrerreerreneererizererezne rio ereeeezensezneseeveneriesseverezensionezcenienete 


4. Nomee indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante del disposilivo: ................totrttrrrrerrrrerirnerzcererzenteneessineineeneseneaiininrareszonionien 


1l dispositivo è stato sottoposto a una prova dinamica/statica (?) ed è stato omologato per i valori seguenti: 
5.1. in caso di prova dinamica: 


valore. «Dbi cicloni dll nia ana ii ili iirnr LEN 


carico verticale al punto di Aggancio:..............verrrrerrrrierenrieneonciorererscanenecensennesensonennenianenaezeanicionizineorizcosaazzaneszonicazonsonanacconizanzsnzioneor (URN) 


5.2. in caso di prova statica: 
MASSA MIOFCHIADILE.................cscrrrrrterrrrrernerere re rteneziezener arene zienzi onere saeierzzenenzie ossei dna 
canco verticale 2Î punto di Agganciol............ttrrtrrrrrccerrrrarario sconto rionetineonio 


6. Presentato all'omologazione CEE in data............................... 
7. Servizio tscnico incaricato delle Prove: ........ttirrrererreerireieenenzeneno PIRA ORARIA RANE VE TORE ATO FORENSE EIZISNONA 
g 


srssseoaei 


(kg) 
nen sacco (ANI 


. Data c numero del verbale di pruva...................eiiorrericenierereranzene senese serie sninesenioneeniszenazenie see sioniasecia ico sierersarenesanisconetazoneszonizizonionieoee 
9. L'omologazione CEE per quanto riguarda il dispositivo meccanico è accordata/rifiutata (2): ............................ 


vvoserano 


2 


" 
ll: Data... ail RARI INI rirrcarerizincià rana rai 


12. Si id ti ti che il di ione CEE di cui io, verbale di i 
puri peer peli pei per pote pl pipe rete) cei ii 


Sirino drei na Lilli ria rire prize 
13. Eventuali osservazioni 
x Ven: ONE ...... aveonentierebon reca cssoneposavonasegporsefsozeoc009iaraoner eresse REPPPPPIFLIFETTIPIAUAIFIOn VETTORI ttestrrtetiretorerodo 


COTTO ROTTI SSS VIS ISIIS VO TOS SIT IIII TO VIISISIICOS II SOCIIS CO VITICO CI FICI FASCI COFICITOIIC PICO SV ICOI ACI CRICI TIT ASI I CIA IIC CI CI CI CIIICII TI TAI A ICI SITI CI ECT OI 


" 


1) lodicare cventusimento se si tratta di ssconda. ttntonsione dell’ li 
i, Pagan se una prima, 006., ‘omologazione CEE originaria. 
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4. 
s. 


Appendice 6 


CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE CEE 


La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza e le dimensioni del dispositivo meccanico è presentata 
dal costruttore del trattore 0 dal suo mandatario. 


AI servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un tipo di trattore rappresentativo del tipo da omologare, equipaggiato 
di un dispositivo meccanico di accoppiamento omologato in buona e debita forma. 


Il servizio tecnico interessato verifica se il tipo di dispositivo meccanico omologato è adatto al Spa di trattore per il quale è richiesta 
Pomologazione. Esso verifica in particolare se la fissazione del dispositivo meccanico corrisponde a quella presentata ai fini dell’attribuzione 
dell'omologazione CEE. 

H detentore dell'omologazione CEE può chiedere che quest'ullima sia estesa per altri tipi di dispositivi meccanici. 

Le competenti autorità accordano detta estensione alle condizioni seguenti: 


$.1. esiste un’omologazione CEE per il nuovo tipo di dispositivo; 
5.2. il dispositivo è adatto per il tipo di trattore per il quale è richiesta l'estensione dell'omologazione CEE; 
3.3. la fissazione dci dispositivo al trattore corrisponde a quella presentata ai fini dell'omologazione CEE. 


6. 


In occasione di qualsiasi rilascio o rifiuto di omologazione o di estensione di un'omologazione occorre allegare alla scheda di omologazione 
CEE una scheda conforme al modello di cui all’appendice S. 


I punti 2 e 3 diventano senza oggetto se la domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore è presentata contemporaneamente alla domanda 
di omologazione CEE di un tipo determinato di dispositivo meccanico corrispondente. 


— 213 — 


16-1-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12. 


MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione 


ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO CONCERNE IL DISPOSITIVO 
MECCANICO ED IL RELATIVO MONTAGGIO SUL TRATTORE 


Numero di omologazione CEE:..........eirrrrerrrrirrierieezrenieone siero ssneenion ie inazia nin eeresanzoniencenezennezanizenienene sin 
roi SROAEAIS I INT A CRAS A ERA SI siriana estensione (*) 
1. Marchio di fabbrica o commerciaîe del ILAHTore:.....eitrirrrrrrcesicenienerzeriseraseonieronitarenizonionizanie ziaizzanaa ila CRITERI SEE 
2. Tipo e denominazione commerciale del Urattore: ................ REA liane FIFRERONTI piatta RR RIA II 
3. Nomee indirizzo del costruttore del Irattore: ................L.nennntcrrrrrererrerranarinionnenicionzonizineneonienieseorezane ssaa sscnnescvenecanieneeezivisearionnererezinanicioneeeo 
4. Nomee indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .................. iranica puelicanicnziafiesepcita RIINA 
3. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo meccanico.......... vecia pedata RITRARRE PRAIA ES RIA A SITO SRIREE SARDA 
6. Tipoli) delli) dispositivo(i) meccanicoli): 
7. Marchio CEE e numero di omologazione CEE: .......Liiiriiiereerrrer erre cenere ee rere rione conneresconizezieneee see srerianeseseo noire se cenienicieerenieaieiscanonene 
B. Estensione dell'omologazione CEE alfai) tipo(i) seguenteli) di dispositivo meccanico: ................................. VERONA TREAT REA RA 
9. Carico verticale statico autorizzato al punto di accoppiamento:........ sica Ranco RIGORE ASA E IRR RESI . daN 
10. Deta di presentazione del trattore all'omologazione CEE: .................. AA RA RA ARIE la 
11. Servizio tecnico incaricato delle prove di Omologazione: ...............tirrrericireeieeeee risanare niezezenerasaone rione vineze ener isenenienrerioneeonenerezieonenravevenene 
12. Data del verbale di prova rilasciato dal suddetto servizio tecnico: .................. ina cio Gialli la RR 
12.1, Numero del verbale di prove rilasciato dal suddetto servizio tecnico: ...................... ica rana aviaria Piadina iii 


13. L’omologazione CEE per quanto riguarda il dispositivo meccanico nonché il suo montaggio sul trattore è actordata/rifiutata (?):..... 
14. L'estensione alia CEE pre quanto riguarda il dispositivo meccanico nonché il suo montaggio sul trattore è accordata/rifiutata 


Lirica zia salita deveiniciiseeseriliszicenii sebbicciizioniaianasis dba zina i ritrcia riva rissrisanissinia riali zisaiioiairicioiziari tizi caririrancr intro 
45 buogo:.............. asian dirisinieviczinsiniesicn SRFIRAAZIIE virali civas RATA TATTA PROZIATERZI VICINA E TON PERE iergsicaiat desiranicizeaisicvice 
16. Data... RR ORTI SORTE unica crsestcnizaniia pagina PESARE 
17. Firma: 
i Mi ia RTDERIOR siccouttae suectilirsvarelitane irivalessiinna sii REI O cuaisalierra vali lina ticrni vana 


[D) Indicare age nigi se si tratta di prima, seconda, coc., esiensione dell'omntagazione CRY originaria. 
(?) Cancellare la dicitura superflua. 
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21.4, 
2.1.5. 


2.1.6. 
2.1.7. 


2.1.8. 


2.2 


CAPO V 


POSIZIONE E MODALITÀ DI FISSAGGIO DELLE TARGHETTE E DELLE ISCRIZIONI 
REGOLAMENTARI SUL CORPO DEL TRATTORE 


CONSIDERAZIONI GENERALI 


Ogni trattore agricolo o forestale deve essere provvisto di una targhetta c delle iscrizioni descritte nei punti seguenti. Detta targhetta e 
le iscrizioni sono apposte a cura del costruttore 0 del suo mandatario. 


TARGHETTA DEL COSTRUTTORE 


Una targhetta del costruttore, il cui modello figura in appendice al presente allegato, deve essere solidamente fissata in un punto ben 
visibile e facilmente accessibile su una parte che, normalmente, non può essere sostituita durante l’uso; essa deve essere facilmente 
leggibile e comportare in modo indelebile le seguenti indicazioni, citate nell'ordine: 


Nome del costrutiore, 
Tipo di trattore (eventualmente, versione). 
Numero di omologazione CEE. 


Detto numero è composto dalla lettera «e» minuscola seguita, nell'ordine, dal numero o gruppo di iettere distintivo dello Stato 
membro che ha accordato l'omologazione CEE (I per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'italia, 4 per i Pacsi Bassi, 6 per il Bcigio, 9 
per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogalto, EL per la Grecia, IRL per 
PIrlanda) e dai numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione redatta per il tipo di veicolo. Un 
asterisco è posto tra la lettera «e» ed il numero o il gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha accordato l'omologazione 
CEE nonché tra detto numero o dette letiere cd il numero di omologazione. 


Numero d'identificazione del trattore. 


Valori esterni (minimo c massimo) delia massa massima autorizzata per il trattore a pieno carico, dettagliata in base alle possibili 
gommature. 


Valori estremi (minimo e massimo) della massa massima autorizzata per ciascuno degli assi del trattore dettagliate in base alle 
possibili gommature; i dati vengono ciencati a partire dalla parte anteriore verso la parte posteriore. 


Massa(e) rimorchiabilc(i) tecnicamente ammissibilefi) conformemente al punto 1.7 dei capo I 


Gli Stati membri hanno la facoltà di esigere, per i trattori immessi sui rispettivi mercati, che oltre al nome del costruttore figuri anche il 
paese di montaggio finale aliorché detto montaggio finale è effettuato in un paese diverso da quello del costruttore, a meno che non si 
tratti di uno Stato membro della Comunità. 


Hi costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto 0 a lato delle iscrizioni prescritte, all’esterno di un rettangolo chiaramente 
pra e comprendente soltanto le indicazioni prescritte ai punti da 2.5.1. a 2.1.7. (vedi esempio di targhetta del costruttore 
qui appresso). 


NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL TRATTORE 


Il numero di identificazione del traitore è costituito da una combinazione strutturata di caratteri assegnata a ciascun trattore dal 
costruttore. Esso ha lo scopo di consentire, senza il ricorso ad altre indicazioni, l’identificazione univoca di qualsiasi trattore e in 
particolare del tipo tramite il costruttore per un periodo di trenta anni. 


Ii numero d'identificazione deve rispondere alle seguenti prescrizioni: 

Esso deve essere indicato sulla targhetta del costruttore nonché sul telaio o su altra struttara analoga. 
H numero di identificazione deve figurare per quanto possibile su un'unica riga. 

Deve essere impresso sul telaio o su ultra struttura analoga nella parte anteriore destra del veicolo. ' 


Deve figurare in un punto visibile e facilmente accessibile mediante, ad esempio, martellatura 0 punzonatura, in modo da non poter 
essere cancellato o modificato. 


CARATTERI 


Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere usate lettere latine e cifre arabe. Tuttavia le lettere latine utilizzate per le 
indicazioni di cui ai punti 2.1.1. c 3 devono essere maiuscole. 


Per l'indicazione del numero d'identificazione del veicolo: 

Non è ammesso l'uso delle lettere maiuscole I, O e Q nonché di trattini, di asterischi o altri segni particolari. 
Le lettere e le cifre devono avere le seguenti allezze minimo: 

7 mm pes i caratteri marcati direttamente sul telaio o su altra struttura analoga del trattore. 

4 mm per i caratteri marcati sulla targhetta del costruttore. 
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COMANDO DI FRENATURA DEI VEICOLI RIMORCHIATI E COLLEGAMENTO DI FRENATURA TRA IL VEICOLO TRATTORE 
E I VEICOLI RIMORCHIATI 


L Quando il trattore comporta un comando di frenatura di un veicolo rimorchiato, tale comando deve essere manuale o a pedale, 
modulabile, manovrabile dal posto di guida, senza essere influenzato dalle manovre che possono essere effettuate su altri dispositivi, 


Quando if trattore è munito di un sistema di collegamento pneumatico o idraulico tra questo e la massa rimorchiabile, occorre 
prevedere un comando unico per la frenatura di servizio del 


2, I sistemi di frenatura che possono essere utilizzati possono essere i sistemi le cui caratteristiche sono quelle fissate nelle definizioni 
riportate nel capo I dell'allegato 6 al D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212 relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote, 


L'installazione deve essere concepita e realizzata in maniera tale che in caso di avaria o di disfunzione dell'impianto di frenatura det 
veicolo rimorchiato, nonchè in caso di rottura dell’accoppiamento, il funzionamento del veicolo trattore non risulti perturbato. 


3. Quando il collegamento tra il trattore e il veicolo rimorchiato è idraulico 0 pneumatico, esso deve inoltre possedere l'uno o l'altro dei 
requisiti seguenti: 
3.3, Collegamento idraulico: 


1! collegamento idraulico deve essere del tipo ad una sola condotta. 
I raccordo deve essere conforme alla norma 1S0/5676 del 1983 con la parte maschio disposta sul veicolo trattore. 


L'azione sul comando deve permettere di inviare alla testa del collegamento una pressione pari a 0 nella posizione di riposo del 
comando mentre la pressione di lavoro deve essere compresa tra almeno 10 e al massimo 15 megapascal. 


La sorgente di energia deve poter essere disinserita dal motore. 


3.2. Collegamento pneumatico: 


Il collegamento tra il trattore e il rimorchio deve essere del tipo a duc condotte. condotta automatica e condotta di frenatura diretta 
funzionante per aumento della pressione. 


La testa di collegamento deve essere conforme alla norma ISO 1728 del 1980. 


L'azione sul comando deve permettere di inviare alla testa di collegamento una pressione di lavoro compresa tra almeno 0,65 e al 
massimo 0,8 megapascal. 
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Appendice 
MODELLO 


MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Gencrale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione 


ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE Df UN TIPO DI TRATTORE 
PER QUANTO CONCERNE IL PUNTO E LE MODALITÀ DI FISSAGGIO DELLE TARGHETTE 
E DELLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI SUL CORPO DEL TRATTORE 


Numero di omologazione: CEE c.ca ile ila ILARIA ALICANTE ONORE NIN IATA RI RIR TANTA Ica acacia ceananiaaii adasioati 
1. Marca del trattore o ragione sociale del COSESULTOrE:...............aettrtttrrrrrecerierenarere PTRAR TAI ilcalig@nt ima SARCA alain 


2. Tipo e eventuale denominazione commerciale del Irattore:..........-..crrr rr recorericereo 


3. Nome e indirizzo del costrutiore:............. pioli Zionisii casi iioincnznatonalicebionira iii 
4. Nome e indirizzo dell'eveniuale mandatario del costruttore: 
. Data di presentazione del trattore all'omologazione CEE:......Liire rien rireniee renze izre ere rene caninioni enezezeri zen tivi tiara 
. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione .......................... CERRO GEE REN, 
. Data del verbale rilasciato dal suddetto servizio: ......... RL i iaia ai 


n ss xa w 


, L'omolagazione CEE, per quanto concerne la posizione e ie modalità di fissaggio delle targhette c delle iscrizioni regolamentari sul corpo del 
trattore è accordata/rifiutata (')..........r REESE EE e E RI 


LO. EOLO: rien cariazzon civ niene egasarinnriaeicre cerco rsnnsiazà paria qniagariadiazannt RI CAOECI TORTA FIV SPO VASI RITTER OSTERIA IO PIE 
IE. DAL .srccrerrereceeienrzcenizeneiieezicenizenezioneizrerener acre ziconiizerionicereoneonecnazeone lori ACRI RAI CRCR AIA E RITIRI SARA 
12. Firma .......... MERI ziale PRISTINA POIROT ARI RICCA ri ia givalie iti Larita RETTA 
13. È allegata alla presente comunicazione la seguente documentazione, tecnica recante il numero di omologazione CEE succitato: 

disegni quotati 


disegno o fotografia dell'ubicazione e delle modalità di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul 
corpo del trattore. 


Questi dati sono forniti alle autorità competenti degli altri Stati membri, su loro esplicita richiesta. 


4, Eventuali osservazioni..................,...... PINSIROGERO RR VA RZ ANIA SRI CARINI RISI ACRI OI NI RI TEA SEVERO RIO OO 
PIA REBMREORE PARAAE N A SSTAERINET VA RARE AV RERCORITO I DEN AREAS VAI IONI ONRL EEN EROE ROTIA REI FOO IO PACONCIRER A DIARI POPE PR IOPOR III IRIS IENE CRETE, 


(*) Cancellare la menzione inutile. 


a 
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COMANDO DI FRENATURA DEI VEICOLI RIMORCHATI E COLLEGAMENTO DI FRENATURA TRA IL VEICOLO TRATTORE 


3.1. 


32. 


VEICOLI RIMORCHIATI 


Quando il trattore comporta un comando di frenatura di un veicolo rimorchiato, tale comando deve essere manuale o a pedale, 
modulabile, manovrabile dal posto di guida, senza essere influenzato dalle manovre che possono essere effettuate su altri dispositivi, 


Quando il trattore è munito di un sistema di collegamento pneumatico o idraulico tra questo e la massa rimorchiabile, occorre 
prevedere un comando unico per la frenatura di servizio del complesso. 

1 sistemi di frenatura che possono essere utilizzati possono essere î sistemi le cui caratteristiche sono quelle fissate nelle definizioni 
riportate nel capo I dell'allegato 6 al D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212 relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote. 
L'installazione deve essere concepita e realizzata in maniera tale che in caso di avaria o di disfunzione dell'impianto di frenatura det 
veicolo rimorchiato, nonché in caso di rottura dell'accoppiamento, il funzionamento del veicolo trattore non risulti perturbato. 
Quando il collegamento tra il trattore e it veicolo rimorchiato è idraulico 0 pneumatico, esso deve inoltre possedere l'uno o l'altro dei 
requisiti seguenti: 

Collegamento idraulico: 

Il coliegamento idraulico deve cssere dei tipo ad una sola condotta. 

Il raccordo deve essere conforme alla norma ISO/5676 del 1983 con la parte maschio disposta sul veicolo traltore. 


L'azione sul comando deve permettere di inviare alla testa del collegamento una pressione pari a 0 nella posizione di riposo ddl 
comando mentre la pressione di lavoro deve essere compresa tra afmeno 10 e st massimo 15 megapascai. 


La sorgente di energia deve poter essere disinserita dal motore. 
Collegamento poeumatico: 


H collegamento tra il trattore e il rimorchio deve essere del tipo a due condotte: condotta automatica e condotta di frenatura dirctia 
funzionante per aumento della pressione. 


La testa di collegamento deve essere conforme alla norma ISO 1728 del 1930. 


L'azione sul comando deve permettere di inviare alla testa di colicgamento una pressione di lavoro compresa tra almeno 0,65 e al 
massimo 0,8 megapascal. 
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Numero di omologazione CEE 
L 


td 
È 


Appendice 
MODELLO 


MINISTERO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione 


ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE 
PER QUANTO CONCERNE IL COMANDO DEL FRENO DEL RIMORCHIO 


PIPRPPPEITISTPPPCCCIS IVI SETT IT ICIIT LITI PICS VPISPPCCISITSSI ZIE CCP ITITSICICOITSPSCIFISELECIS( II IIZE VI CISCIIS COSCA SI CI CRIICII LICIA CITI CITISITIISS VICI CIIZIICLICIS IIC CICCO CITI 


Marca (ragione sociale) del trattore:.. 


. Tipo ed eventuale descrizione commerciale del trattore: ............. ieri rieeerine ne rev ee erezione zezio re sncenene rienza ezio neeee seeezezgn ee eneee reno sionista zione 


IOSVEISOVITIZETITESTITSS TIC SISI S SVC CC VIS VICRICITTIIZICITTOCIEEITCETISI VISI CIZIS IT IOIIITACFICIZISSSFISSPTICII CSI CIA CISIANISIS TI CITI SSITIICICACI TIRI SIRIA TITSAt 


PISTIIISI TTI SCI COSI SCIA AIIP OII TOPI COLI SET CI SIT TI CI III SETTI RFVI III SIC ICI COSI CI CE MITIRRICURI SII IVI I POTITO 


. Descrizione dell'elemento co della caratteristica (degli elementi e/o delle caratteristiche) del comando del freno del veicolo rimorchiato: 


6. Trattore presentato all'omologazione CEE il: ................. riti nererre rire rrercieizioneone» aiar PARETE PRG CR 


15. 


. Data del verbale rilasciato da questo servizio: ........ 
. Numero del verbale rilasciato da QUESTO SETVIZIO! .................rrrerrrrererzenzionene CREO IERI II AOC VERO RT alla RESOR 


. Servizio tecnico incaricato delle prove di OMOIOGazione: .............iiirriiririenreerieececeri zie nera nice ssiazazeneene sio nerieneienezieniaazicenienereneerenianiianiaenencene 


. Sono allegati alla presente comunicazione i seguenti documenti recanti il numero di omologazione CEE sopra indicato: ........................ 
schizzo o fotografia delle parti pertinenti del trattore. 

Tali dati sono comunicati alle competenti autorità degli Stati membri, su loro esplicita richiesta. 

Eventuali OSSEFVAZIONI....................vccccrrcorrrrerr versione re neeniseczeezzntenione IRA EMI RICO RIONI SORIA PA SIRO RR IE DOME IA MIRROR 


(!) Cancellare la dicitura inutile. 
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NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre, 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il 
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Note alle premesse: 


— La legge n. 572/1977 è lo strumento legislativo che consente la trasposizione nel diritto interno italiano delle norme tecniche riguardanti i 
trattori agricoli o forestali a ruote emanate dal Consiglio delle Comunità europee mediante direttive CEE. 


— La legge n. 39/1986, a parziale modifica ed integrazione della prefata legge n. 572, precisa che lo strumento legislativo da usare per il 
recepimento delle direttive è il decreto interministeriale e stabilisce la necessità del parere preventivo del Comitato interministeriale macchine agricole 
istituito con D.P.R. n. 212/1981. 


— Per ciascuna delle direttive elencate nelle premesse si riportano di seguito gli estremi delle Gazzette comunitarie su cui sono state pubblicate e 
gli eventuali precedenti nel caso queste costituiscano aggiornamento di norme già recepite: 
Direttiva 87/402/CEE del 25 giugno 1987, pubblicata nella Gazzetia Ufficiale n. 220 dell'8 agosto 1987: modificata con direttiva 89 681 CEE 
del 21 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 398 del 30 dicembre 1989: le modifiche introdotte dalta Direttiva 89 681 sono già state 
riportate nell’Allegato | al presente decreto; 


Direttiva 88/297}CEE del 3 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 20 maggio 1988. modifica la direttiva 74 150 CEE 
recepita con D.P.R. li gennaio 1980, n. 76 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980: le disposizioni di cui alla prefata direttiva 
88/297 sono contenute nell'art. 11 del presente decreto: 


Direttiva 88j410/CEE del 21 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 luglio 1988, modifica gli allegati VI. VII e IX del 
D.P.R. n. 76/1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980: 


Direttiva 88411!CEE del 21 giugno 1988, pubblicata nella Gazzerta Ufficiale n. 200 del 26 luglio 1988. modifica l'allegato 4 al D.P.R. 
n. 212/1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzerta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981: 


Direttiva 88,412/CEE del 22 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 luglio 1988. modifica l'allegato 1 al D.P.R. 
n. 212/1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzerta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981: 


Direttiva 88/413!ICEE del 22 giugno 1988. pubblicata nelia Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 luglio 1988. modifica l'allegato 2 al D.M. 8 gennaio 
1987, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1987: 


Direttiva 88!414!CFE del ?2 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 luglio 1988, modifica l'allegato 1 al D.M. 8 gennaio 
1987, pubblicato nel suppiemenio n. 10 alla Guzcettu Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1987; 


Direttiva 88:465;CEE dei 30 giugno 1988, pubblicata nella Guzzetta Ufficiale n. 228 del 17 agosto 1988, modifica l'allegato 3 al D.M. 8 
gennaio 1987. pubblicato nel supplemenio n 10 alla Gazzeria Ufficiale n.24 del 30 gennaio 1987: 


Direttiva 891173:CEE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetra Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1939. 
91A4197 
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